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GroGer Werkzeugschrank 

iw«|tUrig, aus SloWblsdi 
ioo 7 io;| Sehubfdcher ouf Telelkcpschienen laufend 





Sch : 1 \ 50 >: 7 QQ * J @0 m m 


Bkitel ItN r. 

Sortimcni* eimchl. 
WsfkMVBtthrank 

GawFehl kg 

Varehroml 

100 

Mein 140 tell tg 

78 

1308 .— 

TOO A 

Amer, I 33 teilig 

76 

1256 .— 

100 W 

Engl. 122 tfiilig 

74 

1286 .— 

101 

Metr. 143 teiiig 

07 

1459 .— 

101 A 

Amer. 136 teilig 

S 5 

1407 ,— 

101 W 

Engl. 125 teflig 

83 

1437 .— 

102 

Melr. 130 teilig 

68 

1130 - 

103 

Metr, 141 teilig 

73 

1233 ^ 

100 L 

Scbrank. leer 

38 

380 t— 


inhutsObehicht 

Hr. Be^fckhcYLiflg 


430 


433 

*33 

450 


Stecksch Missel, 
massif 


Drehstilt 

DrehsHFt 

Gabelsehlussel 


450 Rd 


600 


Go be Isc-h I lissetsa iz 
8 tig. 

Gob el-Ri ngseh I ussel 


Wtlr. S«rt. 
1*0 teilig 

HAZET <M 

8 x 9 
10 x 11 
12 x 13 
14 x IS 
16 x 17 
18 x 19 
20 x 22 
0619 
2032 
6 x 7 
8 x 9 

10 X 11 
12 x 13 

14 x 15 

16 x 17 

18 x 19 

20 x 22 

21 x 23 
24 x 26 
25 x 23 
27 x 32 
36 x 41 

6-22 

6 x 6 

7*7 

8x0 

9 X 9 

10 x 10 

11 X 11 

12 x 12 
13 x 0 
14 X 14 
15 x 15 
16 x 16 
17 x 17 
isxie 
19 x 19 

20 X 20 

21 x 21 

22 X 22 


Am«r\ Sflrt, 
133 teilig 

HAZSt IMA 


Engl. Sort. 
\22 tetUg 

HAZtT im w 


V* X */it 
7 >*x v» 

5 /l 

7- X 7' 4 
V» X '/It 
'/itx 71 

"/BX'Vlt 

7. x 7* 
“/m x '7*t 
7* x”/’* 

1s /i*Xl 

1 xl’/- 

i 7 i‘xiv* 


V* 


Vi 

7<t 

V» 

T /i. 

V* 


610 


Ring sch Ussel. 
g erode 


y* * 

s /ii X 
3 /* X 

T /f*X 
V* x 

'/nx 7« 
7* x 7* 

"/iiX"/" 

*A x 7 a 

7> x V* 
'Vt*x u /» 
1x1 


74 X ■/* 

7> x V 

Vi x 7<* 

«/»x "/« 

7- * ”/« 

7 * x ”/» 
%*x 7* 


7 i*x 

Vi* 

3 /ai X 

V* 

7 * x 

V’* 

a /t*X 

V* 

74 X 

Vt* 


v* 

7 * x 

7 “ 

Via X 

7 * 

7 * x 

V« 

7 t*x 

7 * 

7 * X 

7 - 

V- X 

7 . 

v« X 

1 

7 m- 

V* 

7 * x 

7 * 

Vi* X 

7 « 

V- X 

7 * 

5 /i* X 

7 « 

J /( x 

7 * 

7 v'l* X 

7 » 

Vi x 

7 * 

J /iiX 

7 ,# 

Vi X 

7 * 


7a x 7* 


7* x 7«» 

a /«x 7* 
'■ >* 


V* x 

7m* 7- 
7* x ~ 

7 /i* X 

V* x 


7« 

V* 

7« 


Nr. 

gieKEchiiirri'g 

M*lr. Sort. 
1+0 icilifl 

HAZET 1 » 

Amcr. Sart. 

133 talhg 

HAZET 1(0 A 

En^r, Spri- 
in^iSrg 

HAZET fOO W 

630 

RJngsctilussel, 

gekropft 

6x7 

8x9 

10 X 11 

12 k 13 

14 x 15 

16 xl7 

10 X19 

20 X 32 

21 x 23 

24 x 26 
25x20 
27x32 

V* X Vi* 

V« X 7 /i* 
Vmx 'fr 

7* X */m 
w /m X ”/i* 

Vi X”/l* 

V. x y« 

V* 

,J /MX V* 

,5 /i* X 1 

1 xi7» 
IVmxIV- 

v* x 4 /« 

V-*x V* 

V* X V' 4 
V«x > 

V 4 X V>* 
7»x 'h 

V* x ’/■* 
V<a X V* 

*/• x V* 

7 * x 7 « 

7* xi 

705 V 

KreimchlLissel 
fijr PKW 

17 x 19 x 
20.64 X 22 

7 * x V 4 X 

H /li X V* 

7i»x7*x 
7 <*x */i 

761 

Zundkenenschl. 

21 x U 

ia /ux 1 

21 x 26 

769 

769 

RodmutternscbL 

RadmuHernscht, 

74 x 17 

32x38 

«/«x I 7 t* 
IV* xi7t 

*/* X 7 * 

32 M3 

769 

Drehstonge 

18fij 

t8 5 Ef 

180 

900 Z 

Zwolf ka nle i nsd ire 
’/a* □ Anlrleb 

10 12 13 
14 15 16 
17 IS 19 
20 21 22 
23 24 26 
27 28 30 32 

> v« V 1 
Vi* 19 /« V* 
5 Vm V- 
’Via Vi “/» 
* 7 » 1 

IV* i s /m 17* 

v- 4 V* 
V* 4 7* 
7>* V» 
7<* V* 
*7> 4 7 4 

2140 

2141 

Hammer 

Engl. Hammer 

300 g 

*/a ibs. 

*1* lbs- 


Ftfr a lie SorlimenTe: 

180-6 1 ferst. SchroubenschL 

6 " 

f&TMO IdtUlO" 

650-20 2 Reifenbeber 2 Q 

730-3 1 Fiochmeiltel 150 x 18 

730-6 I diU 200 x 24 

74 CM 1 Kreuzmeiflel 150 x 8 

745-10 1 Durehsehldg. 120 x 2 

745 - 12 Idilo 120 x 4 

746- 2 1 KSrner 120x12 

76 (M 1 UniYersolsoegc 4 1 i l i‘ 

760-3 1 dito9*/i* 

760-4 1 dito 15 " 

790-1 1 Kolbenrirgicmgc 

50-100 

796 1 Bremsfederzange 

815-2 1 Schraubenzieher 

125 x 7 

S 15-4 1 dfto 175 x 10 

815-6 1 dito 250 x 13 

032-1 1 Eleklrikerschrauben- 

xteher 60 x 2.5 
032-4 1 ditfo 100 x 4 

032-6 1 dtfro HO x 5 

034-3 1 Schraubenzieher fur 

Vergaser 25 x 8 

834 - 4 Idite 25 x 10 

835- 2 1 Kreuzschlitethrauben- 

zi fiber fOr Phillips* 
Schrauben Nr. 5-10 
835-3 1 cUo fur Schrauben 

Nr. 12-16 


911 

914-15 

915 

916 

917 

918 
920 
980-13 

1801*2 
18074 
1841 a-3 


1846a-2 
1846c-2 
1850*3 
1852 

1911 

1912 

1913 
1928 
1931 

1934 

1935 
193SK 
1940 
1940 
1980 
2120-10 
212240 
2123-10 
2125 


8 Befatigyngswerkzeuge 
Vi' Q Antrieb 
Schwurggriff 16 1 't* 
WFnkelgriff 15" 
T-Griff il* 
UmschoEfknarre 12^ 
Verldng^rung 5" 
VeHdngerimg 10" 
Universe I gelenk 
Schraubenzieher- 
Elraotz 13x2 
1 Seilenstbneider 6 1 /»" 

1 VorstFineider 672 

1 Long-Grip-ZangeB" 

2 Spezialzongen 

fur Seegersicherurgeri 
Innen, gerode 
ayflen, gerade 
1 Kombizange 7 * 

1 FigurensehereS* 

10 Ausbeulv/erkzeuge 
Handfairst 
Handfaust 
Handfausl 
Lbffieleisen 
Biegeeiser 
KarasserFefeile 
Ausbeul- u. Schlichth, 
Spann- u. Schiichlh, 
Schlicht- u. Trelbh. 
Gummi* u. HandN. 

1 Mela (I sage 
1 Rundfeile 10" 

1 Flaehfeife 10 ' 

1 Dreikantfeile 10" 

2 KQntoktfeNen 


iNHAlTSOBESSlCHT 


Wfllr. Sart. 
M3 leiEip 

HAZ0T 101 


Amer. Sort. 

134 teilig 
HAZET 1(1 A 


Engl. Sort- 
Ill Eflil i-g 

HAZET 101 W 


Inbalt wie Sortiment 100^ zusdtzlich 
1 Radabzieher 781-5. 1 Hand bohrmaschtne 2135. 
t Ohpritxkdnfichen 2160 


I N HALTS 0 0 E fi$ICHT 


M*ir. Seri. 

itthUlg 

HAZET 102 

Inhalt wie Sorfitnent 100, 
obne Ausbeulwcrkreuge 
Nr, 1911 1912 1913 1920 
1931 1934 193S 1938 K 
1940 1948 


Wifitr. Son. 

MllpiMg 

HAZET 

Inholt Wie Sortiment 102, 
lusqfzlLth 9 ZwUlfk1.*£ansdtze 
9 j .i " □ Anirieb Nr. 1000Z 
22 24 27 32 36 30 41 46 50 
1 Schiebegriff 20", 1015 
1 VerJdngerung 87a*« 1017 
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Kleiner Werkzeugschronk 

Twellurig, aus StaMblech 



SehfanMirijB*; 8$0X 59Dx 12S mm 


Beilell-Nr. 

110 
110 A 

now 

no l 


S&i*ltin«nfo. -einschJ. 
Werkteuflichron k 

Arietr. 95 teilig 
Amer. 92 tcilig 
EngJ. 79 teiiig 

Schrank, le^r 


Gewic.hl kg 


30 

28 

27 


VArehroml 

633.— 
624— 
£99.— 


13 


178 — 


INHALTSPBEFtSlCHT 




Mtir, Sort. 

Am-*r. Sort. 

Engl. Surj. 

Nr. 

BtfUricJiAung 

55 Iciiig 

91 leilig 


HAZET 110 

HAZET 110A 

HAZET 110 W 

450 

Ga belschlussel 

6x7 

7* X 7'* 

V* *7 ifi 



0x9 

5 /lft X '*frl 

VrtX 1 /* 



10x11 

J /« x 7 h* 

7* x 5 /i* 



12x0 

7* x V« 

V«x7* 



14x15 

Vi*x 7* 

7* x7<* 



16x17 

- 

7« x 7* 



18x19 

7* x 7* 

7a x 7t* 



20 x 22 

“/* X ,3 /'* 

7i*x7. 



21 x 23 

7* x> 

7a X 7 * 



24 x 26 

1S / t# x1 

7* x 7* 



25x28 

1 x17* 




27x32 

I'/uxi 1 /* 


m 

Go be 1 ■ R t ng sc h 1U sse 1 

10 xlO 

7* x 7* 

7i x7i 


11 xll 

>x 7» 

7^ x 7“ 



12x12 

7* x 7* 

7* x> 



13x13 

7«x 7« 

Via X 7i* 



14x14 

7* x 7* 

7» x a /s 



17x17 

>X U /l4 

7i*x7ia 



19 X 19 

74 X 7* 

7a X 7a 



22x22 

7* x > 


630 

Ring sc hi Us 5 el, 

6x7 

7* x 7> 4 

7a x Vi* 


gekrbpfl 

8X9 

7* x 7<* 

Vi* x 7* 


10x11 

7t* x 7* 

7a x7« 



12x13 

V> x 

*h& x 7* 



14x15 

"/» X "/t* 

7* X7« 



16x17 

7- 

Via X 7« 



18x19 

7* x 7* 

7* x 9 A 4 



20x22 

7< x M /« 

Vi* X 7a 



21 x 23 

7* 

7* x 7* 



24x26 

,s /i**i 

7* X 7 /a 



25 x 28 

i xtVi 




27 x 32 

I’/uxlV* 


761 

Z [iJidkerzenseh lussel 

21 x 26 

,a /li xl 

21 x 26 

900 Z 

Zwblfkarileinsdtze 

10 IT 12 

7* 7« V a 

Via 7* 7« 


7a* □ Antrfeb 

13 14 15 
16 17 18 

7« ”/» 7a 
*7i* 7 4 

v- Via 7 a 
Via 7. 



19 20 21 

13 M 7* ,5 /i* 

v* 



22 23 24 

«/3i 1 I 1 /** 



25 26 27 
28 30 32 

17 . 17« 17 4 


2140 

Hammer 

300 g 

— 

— 

2141 

Engl, Hammer 

— 

7a lbs. 

7a ibs. 


Fiir aNe Sorlimenie: 



179-6 

1 verst- SchraubenscfoL 

76CU1 

1 U n ive rsa 1 long e 47'a * 


6" 

760-3 

1 dito 9'/*' 

179-10 

1 duour 

811-3 

1 Werkstattscbrauben- 

650-20 

2 Rcitenheber 20 ' 


ileher 100x6 

730-3 

1 FlachmeiGel 150 x 18 

811-9 

1 dito 150 x 9 

740-3 

1 KreuimeiBel 150 x 8 

811-13 

1 dito 200 x 10 

745-10 

1 DurchschJdger 120x2 

813-2 

1 Eleklrikerschrauben- 

745-11 

% dito 120 x 3 


zieher 80 x 3 

745-12 

1 dilo 120x4 

813-5 

1 dila 140x5 

745-19 

1 dito 150 x4 

818-3 

1 Winkelschrauben- 

746-2 

1 Kdmer 120 x 12 


richer 150 x 8 


INHALTS08EESI CHT 
FUr a He SoHimente 


021-1 

024-3 


915 

916 

917 
91S 
920 
900-13 


1 Dreikanlsehaber 150 

1 Loffelscha-ber 200 

6 Betdtigungswerkzeijge 

Va' O Anlri^B 
T-Grifl 12* 

UcmchaHknarre 12 F 
Verldngerung 5" 
Verlongerung 10 * 
Uni versa Igelenk 
Scbraubenzieher- 
Einsatz 13x2 


lZET 110 

(forhictiung) 

1801-2 

1 Seitenschn eider 6 1 ;'a v 

1841a-3 

1 long-Grip-Zange 8" 

1840 

1 Botterle- und 


MuHernxaoge 

1850-3 

1 Kombizange 7” 

1852 

1 Figurenseherc 8 # ' 

1981 

1 Melallsage 

2120-8 

1 Bundle lie S" 

2122-10 

1 FJaehfeile 10 * 

2123-8 

1 Dreikanlfeile B r 

2125 

3 KonJaktfeilen 

2131 

1 Zundkerzenbiirste 


110 

AWM 


Kfeiner Werkzeugschrank 

Melristht, amerikonisthe 
ynd engltscbe MaGe kombiniert 


Cm 

HV 

^ 1 

:f 

9 i j 

1 

r 

jfi I 

fu | 

y 

— 1 



S<hfonkgr6&e; Wx 550x125 m m 


Brthll-Nr- 
lie AWM 


110 L 


Sornrnenl ^inichl. 
W*rla*^g34chranik 

Mefr.t amerik. u. engl. 
lOOteilig 

Sehrank, leer 


kg 


27 


13 


Y*rthferoi 

62f — 
17ft— 


INHALTSO&ESSICHT 


179-6 

179-10 

450 


450A 


450W 


630 


6 30 A 


630W 


730-3 

740-3 

745-10 

745-11 

745-12 

745- 19 

746- 2 


1 yersl. SchraubenschL 

6 # 

1 dSto 10 A 
8 Gabelse Mussel 
6x7 8x9 10*11 

12x13 14x15 16x17 
18x19 20 x 22 
6 Gabelsdiliisset 

7* x 7 /it V* x 7™ 

, 7mx ,, /u 5 /ft X s /i 

*>X 7- ’ViaxI 
6 Gobefsdilijssel 

7**7» 7«x7* 

V* xV** 7«*x7» 

V* xv» 7«xV* 

8 Ringschlussel. 
gekr&pfl 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 
6 RingscMusser, 
gekrbpft 

V* 7« 7aX 7« 
7# a 11 /** 7* X*75i 
ta /**x v* *7i*xi 
5 RmgscMusael. 
gekrapft 
V* X 3 / 14 V* x 

7«xV* 7«*v« 

7«x7* 

1 Fla gh met Gel 150 x 18 
1 KreuzmeiGe] 150 x S 
1 DurehscMtiger 
120x2 
1 drto 120x3 
1 dito 120x4 
1 dllc 150x4 
1 Korner 120 x 12 


760-1 

1 U reverse Ixange 4Vi" 

760-3 

1 «mo97r 

761 

1 Zundkerzenschliisset 

81B-3 

1 WJrkelgehrauben- 
zieher 150 X 3 

021-1 

1 DreikanSgchaber 150 

024-3 

1 Loffelschciber 200 

030-3 

1 Werkstattschrauben* 
iieher 100 x 6 

030^9 

1 dilo 150x8 

830-13 

1 dila 200x10 

832-2 

1 Elektrikerschrcuben- 
zieher 00 x 3 

032-6 

1 dila 140x5 

900Z 

13 Zwftlfkant-Elnsdfn 
7a* □ Antrieb 

10 11 12 13 14 

15 16 17 10 19 

20 21 22 

900AZ 

10 dilo 

7» Vi* 7a 7«7» 
T Vi* V* 

900WZ 

6 dito 

'/« V« *!• 
7« 7* 

6 Beldtpgungswerkzeugc 
7a'□ Arlrieb 

915 

T-Griff 12*' 

916 

UmschaJlknarre 12' 

917 

Verldngerung 5" 

910 

Vei'ldngerung 10^ 

920 

Untvdriaigelenk 

980-13 

Sch ra u be mieh er- 
Einsalz 13x2 

1801-2 

1 Seitenschn eider 6’/a ,v 

1041q- 

3 1 Long-Grip-Zonge 8" 

1843 

1 Bcaiterce- und 
Mutiernzange 

1850-3 

1 Kombl zange 7 

1852 

1 Figiirer^chere 8" 

2125 

1 Kentaktfeile 
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Werkbank mit Aufsatzschrank 


f 13tr 

L *§gl 


Werkbank mit 2 Untersdtzen a uf versfellbciren FuSeri 
Au tea izsth rank mit AlummiumrolEadcri 
Samtliche WerkzeugpJdtzq Farbig schabioniert 



A U fwl rf^ch ra nlc ; 

1900 mm [anfli 

160 mm li*i 
S50 mm hpch 


Wtrktonk; 

2 CG 0 mm kin# 

330 m m tief 
3*0 mm hach 


BetteLI-Nr. 

Sortimtitlt 

&awjdii tg 

¥*rthroml 

130 

Werkbank 

und Aufsatzschrank. 

mit 107 Werkieugerij meir. 

254 

BB4 + - 

130 MS 

Au Isa tzsch rank. 

ohne Werkbank, 

mit 107 Werkzeugen, metr. 

74 

1462,— 

130-1 

Werkbank 

und Aufsatzschrank* 

mit 122 Werkzeugen. metr. 

266 

2652.— 

130-1 MS 

Aufsatzschrank,. 

ohne Werkbank, 

mit 122 Werkzeugen. metr. 

86 

1730.— 

130 L 

Werkbank, leer 

180 

922.— 

130 SL 

Aufsatzschrank, leer 

44 

860.— 


N HALTS UBSIISICHT 

Sort invent HAZET 130 biw, 130 MS 
SI 5-2 


100-6 


1 verst. Schrauber^chL 

6* 

160-10 1 dito 10* 


430 

7 Sleckschlussel. massi* 
8x9 10x11 12x13 

14x15 16x17 18x19 
20x22 

433 

2 Drehjliftq, 0619 und 
2032 

450 

12 Gabelschlussel 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 25x20 27x32 

600 

8 Gobel-RingschlusseE 

10 11 12 13 
14 17 19 22 

630 

12 Ringsc Mussel, gekr. 
6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 25x28 27x32 

650-20 

2 Reifenheber 20' 

705V 

1 K re uzse Mussel 
fiir PKW 
17x19x20,64x22 

730-3 

1 FlachmeiOel 150 x 18 

730-6 

1 dito 200 x 24 

740-3 

1 KreuzmeiOel 150 x 8 

745-10 

1 Durchsch lager 

120x2 

745-12 

1 dito 120 x 4 

746-2 

1 (Corner 120 x 12 

760-1 

1 UniversaEzange 4 1 ;i'’ 

760-3 

1 dito 9Vi' 

760-4 

1 dito 15* 

761 

1 Zundkerzensehlussel 

21 x26 

790-1 

1 Kolbenringzange 

50-100 

796 

1 Bremsfcderzange 


815-4 

315-6 

332-1 


332-4 

832-6 

834-3 


034-4 

03S-2 


835-3 

900Z 


1 Schraubemieher 
125x7 

1 cfilo 175 x 10 
1 dito 250 x13 
1 Eleklrikerschrauben- 
zicher 60 x 2,5 
1 ditto TOO X 4 
1 dito 140 x 5 

1 Schraubenzieher 

fur Vergasor 25x8 
1 dito 25x10 
1 Kreuzschliizschrau- 
benzieher fur PhilUpS- 
Schrauben Nr. S—10 
1 dito fur PtiiUips- 
Schraubcn Nr, 12-16 
18 Zwblfkont*Einsdtze 
Ve'D Antrieb 
12 Ti 14 15 
17 18 15 20 

22 23 24 26 

28 30 32 


16 

21 

27 


911 

914-15 

915 

916 

917 

918 
920 

98TM3 


1801-2 
1807-1 
1850-3 
1352 
If SO—4 


1980 

2120-10 

2122-10 

2123-10 

2125 

2140-3 


8 Beldfig ungswerkzeuge 
'K □ Anlrieb 
Schw u ngg riff 16 1 ft “ 
WinkeJgriff 15' 
T-Griff 12" 
Umschatlknorre 12 ,T 
Ve rid nge rung 5 ,v 
Vcrldngerung 10' 
Kardangelenk 
5th ran benzie her- 
EinsaFz 13x2 
1 Seitenschredder 
1 Vcrschn eider 6’/* 

1 Kombizange 7' 

1 Figurenschere 8 " 

1 PJostic-Hommer 
10S x 35 
1 Meta Usage 
1 Rundleile 10 ' 

1 FFachfeile 10' 

1 Dreikantfeile 10 ' 

3 Kontoktfeilen 

1 Hammer 300 g 


Werkbank mit Aufsatzschrank 


130 


INHALTS OBEWSICHT 

Schrttnierl HAZET 130-1 biw. 130-1 MS 
Inha It wie Sorti merit 130, zusdtzHcb 


769-1 


769-3 

769-4 


1911 

1912 

1913 
1928 
1931 
1934 


1 RadmutternscMus$el 
24x27 
1 dito 32 x 38 
1 Orehstorcge 180 
10 Ausbeiilwerkzeuge 
Hondfaust 
Hand fa List 
Handfau&l 
Ldffeleisen 
Biegaiiun 
Kcrrosseriefeile 


1935 


1938 1C 


1940 


1948 


2135 

216Q 


AuibeUl- und 
Schlkhthammer 
Spann- und 
Schlichtha mrntr 
Sthtithf- und 
Treibhammer 
Gymmk und 
Hond hammer 
1 Handbahrmaschlne 
1 Olsprilzkdrnchen 


Sadi merle ouch in amerikanischen oder englischon Zalina Ben 

Jieferbar 


jP ^7 Werkzeugkoffer ^uwel" 

11 Schubfdther auf Teleskopschienen laufettd 

150-151 Durch Uberfoildeckei vcrschiicfibar 

SeitJichc Tragegriffe 



KoFfergrdBn: 600 x 230 X J00 mfn 


Soriimente eins-clil . 

Ecsiflll-Nr. W«rk»^k«fler 

Oswieht tfl 1 

¥®rehrom!l 

ISO 

Meir. ns teilig 

46 

1047,— 

150 A 

A mer. 132 teilig 

44 

1033.— 

151 

Speziol-Sorliment fiir 




Baumasdiinen 

Metr, 107teilig 

52 

967.— 

150 L 

Werkzeugkoffer, leer 

19 

247.— 

1 N HALTS 0 8 E ft S 1 C H T 



Meir. Son. 

Amer. Sort. 

Nr. 

Bezeichnung 

1J5 leilig 

132l*ilfcl 


HAZET ISO 

HAZET 150 A 

450 

Gabelse Mussel 

6x7 

']* x */•* 



Sx9 

7'i X ,3 l31 



10x11 

*/■ x > 



12x13 

Vs X Vit 



14x15 

Vitx */■ 



16x17 




13x19 

*/• * V* 



20x22 

“/« X ”/» 



21 x 23 

V* x’V'‘ 



24 X 2 6 

'Vr*Xl 



25x28 

i XIV* 



27x32 

r/i*x?V* 

- 600 

Gabel-RingscMussel 

10 x 10 

> X > 


11 x 11 

7 It X V<* 



12x12 

V* x Vs 



13x13 

Vi*x Vi* 



14 X 14 

V* X v* 



17x17 

7* x V* 



19x19 

22x22 

V* X V* 


www.mundoescarabajo.co m.de. 









































Mj-HDG ESt^ABAiD 



Werkzeugkoffer Juwel" 




IMHALT5U8ER5ICHt (FwW 

Nr, 

Stieithisung 

615 

Starter- und 
Bloekschlus&el 

630 

RirgscbliisseL 

gekrbpft 

635 

RLngschlu&sel. 
gekrcpft. kune Form 

761 

Zu nd keriensch 1 Lisse 1 

050 

SecFsko nt-Ei nstitze 

Vr □ Afitrieb 

900 Z 

ZwtiH kont-Ei nsd Ire 

’/■' □ Antrieb 

1000 z 

Z wolf ko nt- Ei nsdtze 

V** O Antrieb 

2140 

Hammer 

2141 

Hammer 

2117 

Fuhferlehre 

2147 A 

FuHerlehre 

Fur alle Scrtimerle: 

179-6 

1 wersl SchraubenseM. 6" 

179-10 

1 dito 10" 

730-6 

1 f lachmeiRel 200 x 24 

711-2 

1 dito 130 x 11 

731-5 

1 dito 150 x 15 

740-3 

1 KreuzmeiOel 150x8 

741-1 

1 dito 130 x 4 

745—11 

1 Du nthsch lager 

120x3 

745-19 

1 dito 150x4 

746-1 

1 Korner 120 x 10 

746-2 

1 dito 120x12 

760-1 

1 Universalzange 4'/a* 

760-3 

1 dito 9 1 /** 

740-4 

1 dilo 15" 

815-5 

1 Sehraubeniieber 

200x11 

815-6 

1 dilo 250x13 

830-1 

1 Schraubertzieber 

7S x 5 

830-3 

1 dilo 100x6 

838-6 

1 dito 125 x 7 

830-9 

1 dito 150 x 0 

833-1 

1 Schraubenziehcr 
60x2.5 

834-1 

1 Scbroubemieher Itir 
Vergaser 25 x 8 

835-1 

1 Kreuzschlitechrau- 
be mieh er f u r Phi i 1 ips- 
Setirouben Nr. 2-4 

835^2 

1 dito 5-10 

835-3 

1 dito 12-16 

835-4 

1 dilo 18 und grtiltor 

835-02 

1 dilo 5-10 

7 Betti! igungswerkzeugt; 
Vi - - □ Antrieb 

863 

Umscha Itkna r re 4 'jz* 


Mesr. Sort. 

I 35 tcilig 

HAZET ISO 

II x 13 
14X17 

19x22 


6x7 
8x9 
10x11 
12*13 
14x15 
16 x 17 
18x19 
20x22 

9x10 
12 x14 
17x19 

21 x 26 


Am?r. Sflrt. 
1^2 Icilifl 

HAZET ISO A 

7»x V* 

7» x 7« 
V* x 7* 
»/* X V* 

V* x v>* 
V* X *)u 

7* X"/,. 
V* X ’*/» 
"/..X 7* 

’Vitxl 


*/• x 7“ 
V* x •/<» 
V* x '7'* 
7* x V* 

,J /.t X 1 


4 

4.5 

5 

v« 

7* 

V* 

5.5 6 

7 

v» 

V* 

"/« 

8 

9 10 

It 

3 /. 

7« 


12 

13 

14 

*/• 

T /1 S 

V* 

15 

14 

17 



V* 

18 

19 

20 

"/»« 

3 ,'V 


21 - 

22 

23 

,a /t* 

1* 

’Vi* 

24 

24 

27 

*v« 

1 

I 1 /’* 

20 

30 

32 

IV* 

1 */w 

IV* 

22 

24 

27 

T /. 


1 

30 

32 

36 


IV. 

1®/1* 

38 

41 46 

50 

IV* 

1 s /l* 

IV* 





r/t* 



500 g 



— 



— 



1 lbs. 



metr. 






— 



5AE 



844 Gelenkgriff 6 

865 Schiebegriff 5" 

866 Vierkanlknebet 5" 

847 Verldngenmg 2" 

86fl Ver Longer Ling 6' 

849 Kardangeienk 

0 Beitihgimgswerkieuge 
*/*'□ Antrieb 

911 Schwgnggriff 16 1 /** 

914-1 5 Wi n kelg riff 15 * 

915 T-Gr|ft 12' 

916 Umscha Itkna r re 12" 

917 Verldngerung 5* 

918 Verlangerung IQ* 

920 Uni versa Jgeicnk 

980 SchraubenzJeher* 

Einsate 13x2 

4 Betaligungswerkieuge 
D Antrieb 


1014 

Sleeker 20" 

1015 

Scbie beg riff 20 

1016 

Knarrenkopl 

1017 

Verldngerung 8\. a w 

1010 

Verldngerung 17 # 

1020 

GeJenksluck 

1801-2 

1 Scilenstbneider 6^,1 

1807-1 

1 Vo rschneider GVa'* 

1841C-3 

1 Long-Grip-Zange 8' 

1850-3 

1 Kombiza ngc 7" 

1052 

1 Flgurenschere 8" 

1950-4 

1 Flastic-Hammer 


105 x 35 

1980 

1 MetaMstige 

2125 

3 Konlaklfeilen 

2130 

1 Drahibiirsle 

2131 

1 ZtindkenzenbLirsle 


151 


Werkzeugkaffer „Juwel" 

SpeiEal-Sorti merit fur 

Baumoschinen 



KoflergrG-fi*; 6*0 x 280 k 3Q0 m m 


Dieses Sortimefrt karn each im Werkieugwqgen HAZET lf Aafcteftf 
unter der Beslell-Nr HAZET 141-1S bzw. 162-15 gdiefert werder 
(siehe Seite 7 u r 6} 


tNHAtTSOBEffSICHt 

Sortimenl HAZET 151 
900Z 


320 4 Verdi l-Ei nslellsch I u$sc L 

14x14 17x17 

je 1 Stuck 

4S0 12 Gabelschliissel 

6x7 8x9 10x11 

12x12 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 27x29 30x32 

450A 12 GabelscMussel 

V* X s /i6 

*/■ X ’■ 14 ’/a X ’ l* 

7i*X V'a 

' B x 3 A 

T /i X 1 */ 1 * 

1x1'/a l^/iiXl 1 ,4 

600 14 Gabel-RingscMusscI 

8x8 9x9 10x10 

11x11 12x12 14x14 
17x17 19x19 21x21 
22x22 24*24 27x27 
30x30 32x32 

430 8 Ringscblussel. 

gekrtipft 

10x11 12x11 14x17 
19x22 21x23 24x27 
30x32 36x41 

730-4 1 FlqcbmeiBel 150x20 

730-6 1 dito 200 x 24 

745-14 1 Dorehschltiger 
120x4 

745-16 Idilo 120x8 

745- 18 1 dito 120x10 

746- 2 1 iCorner 120 x12 

748-7 1 Splintentreiber 

150 x 6 

748-8 1 dito 150x8 

757-10 1 Universal-Grip- 

Zange10* 

760-3 1 Uni versa lid nge 9’ /a* 

740-4 Id Ho IS 
811-7 1 Werkslaltsthrauben- 

iteher 150 x 7 

811-14 1 dito 250 *10 


10 Zwtillkont-Einsatie 
\ t ‘ r [_ Antrieb 
10 11 12 14 16 


900AZ 

17 19 22 24 27 

1 Zwolfkanl-Eimglze 

911 

Vi* □ Antrieb 

I'M 17. i 3 / iA 

7 Betti! igungswerkzeuge 
' t V' D Antrieb 
Stfo-wunggriff 

914-18 

Wirkelgrift 18" 

91S 

Tariff 12" 

916 

Umscbollknarre 12" 

917 

Verldugerung 

918 

Verjangerung 10*" 

920 

Universalgeienk 

1000 11 5-echskqnl-E insane 

1000AZ 

V*"D Antrieb 

22 24 27 30 32 

36 41 46 50 55 

60 

1 Zwolfkanl-Einjati 

1014 

3 /*" □ Antrieb 

Vft 

5 Bettitigungswerkzeuge i 
s /. * □ Antrieb 

Sleeker 20 * 

1015 

Sehiebeg rfcfl 20" 

1016 

Knarrenkopl 6 

1017 

Veritingerurg S'/e" 

1020 

Gelenkstiick S v 

1002-2 

1 Seilenschneider 7 " 

1842 

1 Splmtenauszieb- 

1846a-2 

zange 7 r 

2 Spezia liar gee fur 
Seegersicherungen 

innen. gerade 

lS46d-2 

auBen. abgewimkeil 

1850-2 

1 Kombizange 6" 

2141-4 

1 Engl. Hammer 2 lbs. 

2147 

t Fuhlerlehre 


WWw.mundoescarabajo.comTar 




























HB 


Werkzeug-, Material- u. Montagewagen 

f«r den innerbetrieblichen rationellen Tronip^rt 
in alien Bronchen 

DBP Nr, 949640 und Auslofid&potenTe 
mit einem Zwischenkasten 
mit zw«i Zwisehenkosten 



ftAMlI-Nir. 

Beic ich nVti g 

kg 

Prei* 

161 L 

Werkzeugwagen, leer 
tnti 1 Zwischenkostcn 

22 

2S1— 

162 L 

Werkzeugwagen. leer 
mit 2 Zwischenkdsten 

26 

297 + — 

Spezial-Werkzeugsortimente, 
komplett mit Werkzeugwagen 



| ftuteH-Nr 

Z usa rnm emcl'iiin g. 

G#wkhi 

fcg 

Wrchroml 

Moto ren sch 1 oiser-Sorfi m ent 

1*1 

Melr. 100 teilig. 1 Zwfsehenkasten 

13 

686 — 

f 41 -1 

Metr. 64 teilig. 1 ZwFsehenkosten 

30 

521.— 

1*2 

Melr. 100 teilig. 2 Z^isehenkdsten 

17 

711 

T*l-1 

Metr, 64 teilig, 2 Zwisdienkasten 

34 

566.— 

ISOO At-71 

A2-71 

300 At -61 

Melr. 71 teilig MirVW, 1 Zwisdienkasten 
Metr. 71 teilig fOr VW, 2 Zwischenkdsten 
Metr, 61 teilig furVW, 1 Zwiichenkoslen 

sielie 
Selte 41 

A2-61 

Metr, 61 teilig fur VW, 2 Zwischenkdsten 


La ndmd scHi nen-So rt i merit 

1*1 - 11 

1« -11 

Melr. 74 teilig, 1 Zwischenkasten 
Metr 74 teilig. 2 Zwlschenkdst&n 

43 

47 

722,— 

767.— 

1 nd usl t i e-Sorti m ent 

1*1-14 

142 - 14 

Metr. 100 teilig, 1 Zwischenkaslen 
Metr. 100 teilig, 2 Zwisthenkasten 

41 

45 

Bit — 

066.— 


Ba u m a sc hi nen-So rti m ent 



1*1-15 

1*2-15 

Metr. 107 teilig. 1 Zwisctienkatfen 
Metr. 107 teilig, 2 Zwischenkaslen 

55 

59 

972— 

1017,- 


Motorenschlosser 

Gratie* SorMment 

Bestell-Nr, 161 

100 teilig 


Bestell-Nr. 162 

100 teilig 


iNHUTSOSMSKHT 

330 

12 K te i n go be Iseh Missel 


7 Beldtigungswerkzeuge 


3,5 x 4 4x3,5 


7* ff □ Ant neb 


4,5 X $ 5 X 4,5 

5,5x6 6x5.5 

7x8 8x7 

863 

Umsehaltknarre 4 1 •\ r 


064 

Gelenkgriff 6 " 


9 x 10 10 X 9 

065 

Stbiebegrlff 5" 


11x12 12x11 

866 

Vierkantkrebel S' 

450 

12 Gabels chi ijssel 

067 

VgrJdngerung 2" 


6x7 8x9 10x11 

12x11 14x15 16x17 
10x1? 20 x 22 21 x23 

048 

869 

Verldngerung 6 ' 
Kardangelcnk 


24*26 25x28 27x32 

9O0 Z 19 ZwdUkant-Emsdtie 

625 - 

8 Ringschliiiscl. 


7s" 0 Antrieb 


gekrdpft 


10 12 13 14 15 


6x7 8x9 10x11 


16 17 18 19 20 


12x13 14x15 16x17 


21 22 23 24 26 


18x19 20x22 


27 20 10 32 

730-3 

740-3 

1 FldChmeiSel 150x18 

1 KreuzmciBel 150 x B 


7 Betdtigungsweritzeuge 

7a" □ Aririeb 

745-10 

1 Durcbscbldgcr 

120 x 2 

911 

Sehwunggriff It 1 /*" 

746-2 

1 Kdrner 120 x 12 

91S 

T-GrifT 12' 

748-4 

1 S pi inter Ire iber 

150x3 

916 

917 

Umschollknorre 12" 
Verldngerung 5* 

748-5 

1 dito 150x4 

918 

Veridrgerung 10 v 

748-6 

1 dito 150x5 

920 

Univcrsaigelenk 

760-1 

760-3 

1 Uni versa Izange 4* ft* 

1 dito 9Vi' 

980-13 

Scbraubenzleher- 
Einsatz 13 X 2 

761 

1 Zundkerienschlussel 



21 X 26 

1002-2 

1 Seltenschneider 7" 

811-6 

1 Werkstattschrauben- 

1855-Z 

1 Kombizange 7* 

811-13 

zieher 125 x 7 

1 dito 200 x10 

1950-4 

1 Plastic-Hammer 

105x35 

813-3 

1 Elcktrikersebrauberi.. 


zieher 100 x 1.5 

2125 

1 Kontaktfeite 

031-1 

1 Setiraubenzielier, 

2130 

1 Drobtburste 


60 x 2,5 

2140-5 

1 Hammer 500 g 

834-3 

1 Schroubenzieher tur 

2147 

1 Fuhlerletire 


Vergaser 25 x 8 

2161 

1 Olkonnchen 

050 

10 Serbs kant-Einsdlx& 

2161 

1 Kdnnchen fur 


v«* □ Antrieb 

4 4,5 5 5,5 6 

Co ram ba 



7 8 9 10 11 

2163 

1 Fettbuchse 

Motorenschlosser 

Kfeines Sortimenl 

Bcslell-Nr. 161-1 

64 teilig 


Bestell-Nr. 1«-< 

64 teilig 


inhaltsObjisicht 



330 

12 K le i r ga be iscb Susse 1 

811-9 

1 Werkstattschrauben- 


3.5 x 4 4 x 1.5 

4.5 x S S x 4,5 


zieher 150 x 8 


813-3 

1 Elektrikerscbrauben- 


5,5 x 6 6 x 5,5 


zieher 100x1,5 


7x8 8x7 

9x10 10x9 

834-3 

1 Schraubenzleher far 


11 x 12 12x11 


Vergoser 25 X 8 

450 Rd 

8 GabelscMussel (Sab:) 

900Z 

T9 Zwdlfkant-Einsdtze 


6x7 8x9 10x11 


7a* O Antrieb 


12x13 14x15 16x17 


10 12 13 14 15 


18x19 20x22 


It 17 18 19 20 

625 

7 Ringse Mussel, 
gekrdpft 


21 22 23 24 26 

27 28 30 32 


0x9 10x11 12x13 


4 Bcldligungswerkzeuge 


14x15 16x17 18x19 


7** □ Antrieb 


20x22 

916 

Umsehaltknarre 12 

73M 

1 FlochmelGef 150 x 18 

917 

Verldngerung 5" 

740-3 

1 Kreuzmeiftel 150 x 8 

918 

Verldngerung 10 * 

745-10 

1 Du rchsth lager 

120 X 2 

920 

Universalgelenk 

746-2 

1 Kdrner 120 x 12 

1802-2 

1 Seitenschn eider 7' 

760-1 

1 Uriversalzange A'ji* 

1855-2 

1 KombiiangeT" 

760-3 

1 dito 9V*" 

1950-3 

f Plastic-Hammer 

761 

1 Ziindkerzenscbliissel 

t 

100 x 32 

21 x 26 

2130 

1 Drahtburste 


www.mundoescarabaio.conn.ar 
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RA l.dinaj : 

... BesteH*Mji 
U:L. 



chinen-Sortiment 

lit-lt 74 hrtllg 


161-11 


IN^tLTS IlBit SIGHT 


430 1 Stecfcschiussel 

8x9 10x11 12x13 
450 11 Gabelschlussel 

8x7 0x9 9x10 

10x11 14x15 14x17 
17x19 19x22 22 x 24 
24x27 30x38 
830 13 Ring$difO$»t, 

gekrapft 

8x7 0x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
10x19 20x22 21 x23 
24x26 25x26 27x30 
32x36 

650-20 2 Retfenhebfir 20' 

730-3 1 Fiochmemei 150 x IS 

740-3 1 Kreuzmeifei 150x0 

745-13 1 Durchschldger 

120 x 5 

745-15 fdifo 120x7 
745-17 Idito 120x9 
746_1 1 Kdmcr 120x10 

760-3 1 Universes Izange 9 f /a' 

S15-2 1 Schraubenziefrer 

125 x 7 

815-3 Idito 150x9 
015-5 Idito 200x11 
020-3 1 Sehaber 200 

032-2 1 Elektriikersclirauben- 

zieher 00 x 3 

900Z 10 Zw&lfkanl-Ei maize 

i h M O Antrieb 
10 11 14 17 19 

22 24 27 30 32 


74 teilig 


7 BetdtiqunqswerJezeuqe 
VV* □ Antrieb 

911 Schvyung griff 167*" 

914-15 Winkeigriff 15" 

915 T-OrSfT 12* 

916 Uimcbaitknarre 12' r 

917 Vfirldugerung 5 T 

920 Uni versa Igeienk 

900-13 Sc brat benzi fiber- 

Einsafz 13 x 2 

1000 Z 4 Zwolfka nt-E r nsalzc 
a /4 ' □ Antrieb 
36 30 41 46 

2 Betaligpngswerkzeiuge 
*/** □ Antrieb 
1015 Schiebegriff 20 " 

1017 Vfirld n geru ng S'/a * 

1001-2 1 Sei ten schneider i'/a' 

2 SpeztaJzcmgen fuf 
Seegerskherungen 
1046b“2 innen, obgewinkelt 
1846 c-2 a u8en, g erad e 

1050-3 1 Kombizange 7* 

1976 1 Magnelsucher 

2140-3 1 SchFosser hammer 
300 g 

2140-10 1 dilo 1000 g 
2142 1 Letch I m eta II hammer 

2147 1 Fi] hie rich re 

2154 1 Roll band matt. 2 m 


Industrie-Sortiment 
Bestell-Nr. 161-14 
Besteli’Nr, 162-14 


100 teilig 
100 teilig 


inhaltsObersicht 


100-6 

1 verst. Schra ubenschk 

865 

Schiebegriff 5 " 


6 w 

866 

Vifirkanlknebcl 5 ' 

10CK10 

1 dito 10 ' 

867 

Verldngerung 2' 

450 

13 GabeUchlusie! 

866 

Verldn gerung 6" 


6x7 8x9 10x11 

869 

Kardangeienk 


12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x20 
24x26 25x28 27x32 
36x41 

900 Z 

19 Zwblfkant-Einsdtze 
V*' □ Antrieb 

10 12 13 14 J 
16 17 18 19 : 


630 


730-3 

730-6 

740-3 

745- 10 

74M2 

746- 2 
760-1 
760-3 
760-1 
815-2 

815-4 

815-6 

832-1 

832-4 

832-6 

850 


063 

864 


12 Ringsthliissel, 
gekrbpft 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 25x20 27x32 
1 FlachmeiGei 150x10 
1 dito 200 x 24 
1 KreuzmelBol 150xS 
1 Dtrchschldger 
120 X 2 
1 dito 120 x 4 
1 Kdrner 120 x 12 
1 Univer$alzaige 4 1 . , '?' r 
1 dito »V*' 

1 dito 15 * 

1 Schraubenzieher 
125 X 7 

1 dllo 175 x 10 

1 dito 250 x 13 

1 Elektrikerscbrotben- 
ziehfiTp 60 x 2,5 
1 dilo 100 x 4 
1 dilo 140x5 
10 Sech ska nt-E insdtze 
*ft w O Antrieb 
4 4,5 5 5,5 6 

7 8 9 10 11 

7 Setdligungswerkzeuge 
V* * Q Antrieb 
Umschaltknarre 4 
Gefenkgriff 6* 


21 22 23 24 26 
27 28 30 32 
8 Betdtigungswerkzeuge 
V*' □ AntrFeb 

911 Sthwiinggriff 1 6 1 /** 

914-15 Winkeigriff 15* 

915 T-Griff 12' 

916 UmsdiaHknarre 12* 

917 Verldrtgcrung 5" 

918 Verldfigerung 10" 

920 Universe igelenk 

980-13 Schraubenzi fiber’ 

Einsatz 13x2 

1802-2 1 Seilen-schneider 7* 

1807-1 1 Vorschneider 6 1 i 1 '2 # 

1041a-3 1 Lang-Grip-Zangfi 8* 
1852 1 Figurenschere 8" 

1855-2 1 Kombizange 7' 

1950-4 1 PlosH c-Hammer 

105x35 

1980 1 Meta Usage 

2120-10 1 RyndfeilelO" 

2122- 10 1 FlaebffiJie 10* 

2123- 10 1 DreikontfeFle 10“ 

2130 1 Dfahtburste 

2140-5 1 Hammer 500 g 

2160 1 Olspritzkdnncben 

2163 t FeHbikhse 


Baumaschinen-Sortiment 

Beslell.Nr. 1*1-15 107 teilig 

Beslell-Nr. 161-15 107 leiltg 

Dieses SorlJmeini kann auch im Werkzeugkoffer 
ynler der BesteH-Nr. HA2ET 151 geliefert werden 
{sfehe Seile 6) 


I NHALT50 B £ R SICHT 


320 

450 

450A 

600 

630 


730-4 

730-6 

745-14 

745-16 

745- 18 

746- 2 
740-7 

748-43 

757-10 

760-3 

760—4 

811-7 

811-14 


4 VentiJ-Bmlfilisehltssel 
14x14 17x17 

je 2 Stiick 
12 GabeEschliissel 

6x7 0x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18x19 20 x 22 21 x23 
24x26 27x29 30x32 
12 GabelschFussel 


7* x * i* 


3 i X r -‘t* 

T j x 7i* 

7«x ■/• 

"-‘■rtX 11 /** 

5 • X 3 4 

“■»x 13 /i* 

7* x f V« 

1S Iftxl 

1 xl 1 * 

I 1 14X174 


14 Gcbfil-Ringsehliissel 
0X0 9x9 10x10 

11x11 12x12 14x14 
17x17 19x19 21x21 
22x22 24x24 27x27 
30 x 30 32 x 32 
3 RingscMussel, 
gekrapft 

10x11 12x13 14x17 
19x22 21x23 24x27 
30x32 36x41 
1 FlachmeifJel 150 x 20 
1 dito 200 X 24 
1 Oyrchsch lager 
120 X 6 

1 dito 120 x 8 
1 dito 120 x 10 
1 Kbrner 120 x12 
1 Spiintentreiber 
150 X 6 

1 dito 150 x 8 
1 UriversaF-Grip' 
Zonge10" 

1 UniversaFzangfi 9 1 /**' 
Idito 15' 

1 Werksf otiscb ray ben- 
zieber 150 x 7 
1 dito 250 x 10 


900 Z 10 Zwdlfko n t~E insdtw 
i /i M □ Antrieb 
10 11 12 14 16 
17 19 22 24 27 
900AZ 3 Zwblfkanl-Einsatze 
Vi" □ Antrieb 

1 V« IV* 

7 BeidtigjngswerkzeLige 
f /a*0 Antrieb 

911 Schwynggriff f6Va* 

914-13 Winkeigriff 18* 

915 T-Griff 12* 

916 UmschaFlknarre 12* 

917 Veriangerung 5" 

918 Vfirtdngerung 10' 

920 Universalgelenk 

1000 11 Sechs kont-Ei nsdtze 

3 /** □ Antrieb 

30 
46 

50 55 60 

1000A Z 1 Zwalfkanl-Einsatz 
s /*' r D Antrieb 

iv*" 

5 Beldtigungswerkzeuge 
5 n Antrieb 


22 

24 

27 

32 

36 

41 

so 

55 

60 


1014 

Sleeker 20" 

1015 

Schiebegriff 20 ' 

1016 

Knarrenkopf 6 * 

1017 

Verldngerung S7»* 

1020 

Gelenkstuck 5'" 

1802-2 

1 Seiten schneider 7* 

1042 

1 Splinienauszifih- 


zange 7^ 

2 Spezialzangen fL>r 
Seeg ers i ch erw ngen 
1046a-2 innen, gerade 
1046d-2 auSen, abgewinkelt 
1050-2 1 Kombizange 6 1 
2141-4 1 Engl, Hammer 2 ibs. 
2147 1 Fuhlerlehre 




Elnzeltelle 



1602 


1607 


e«flkhrt^nfl Gewkkl g Pr*ii* 

1600 ZwEsclienkaster ohne Trenn- 
blechc, mil Aufhdngeketten 
2 M Erwellerung der AuS’ 
fdhrtng 161 auf 162 

620 it 330 x 65 mm innen 3640 41-40 

1601 Sth litzp rofilschi ene 

310 mm lamg 300 5.60 

1602 Sc hi itz p rafl Ischier c 

480 n-mn long 640 6,20 

1605 Trennblech 150 mm iang 60 -*5S 

1606 Trennblcch 310 mm 3ang 120 -*90 

1607 Trennbiech 400 mm Jang 200 T30 

1610 Hacker 10OG 10-90 

161S Leuehte 1500 66.90 
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I Verstellbare 
Sch raubenschlussel 

SPEZ1ALSTAHL 



mm 

Zofl 

Pplj*rt 

179 - 4 

100 

4 

4.10 

6 

150 

6 

5,10 

8 

200 

8 

6.40 

10 

250 

10 

8.40 

12 

300 

12 

11+90 

15 

380 

15 

21.80 

10 

460 

18 

36.— 


Werbe- und Verkaufsstander 



fi«s1wJl-nr. 

ft 179 


V 17? 


Inhalt 

4 6 8 10 12" 

2 2 2 2 1 St. 

4 6 8 10 12 

2 3 3 2 2 St. 

MIKitaJith jfli 1 P(rflf 
Back^ri, Rollifl. Siili* 
und Frffl^n in Totehc 




59,90 


116.30 



Verstellbare 

Schraubenschlussel 

CH SOMOVA N AD IUM 


6-60 

0.20 

9.80 

13.90 

19.20 


Werbe- und Verkaufsstcinder 

BiilcH-Mr. Inhall Preii 


ft 160 
V 180 


4 6 8 10 12 * 

_ 2 _ 2 2 2 1 St, 

4 6 8 10 12 * 

2 3 3 2 2 St. 

iLisdtzl^h jo 1 Poor 
laelun, Rallan r Slilte 
un-rf Fflderm in Tasthe 


96,20 


173.70 


m 

320 


Venth-Einstellschlusse! 

CKROM-VANADIUM 

Mowlslcllllung 0® end 2 Vj 2 ° 



Vbeir. MaG-e 


gtjttll-Ni". 

320 - 08 
09 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


Glekhe 3cMu$seIweiten 


8xS 

9x9 

10x10 

11x11 

12x12 

13x13 

14x14 

15x13 

16 X16 

17 x 17 
18x10 

19x19 
20x20 
21 x 21 

22x22 


Verthromi 

Kdpt* 

gcnchlifTfiR 


4.50 

4.70 

4,80 

5.20 


5.60 




Ventil-Einstellschlussel 

CHROM-VAN AD3 UM 





it 


BMUlINr. 

ZoN 

V*rchraml 

Kapfo 

gcxchlifTan 

320A - 10 

’/itx ! /t+ 

4.50 

12 

*/. X */. 

4.70 

14 

’ill* X */l* 


16 

V* x V* 


18 

’/ItX ’/it 

4.80 

19 

'*/» X '*/*» 


20 

*/» « */• 

5.70 

22 

"/,ix"/u 


24 

*/t x »/* 


75 

**/» X “/» 

5.60 

78 

’/» X 7* 



Ersli^ 

Nr. 

Inhatt 

Vtrfihf. 

Kdpfe 

genihlifin 

320.7 

12*12 13x13 14 x 14 
IS x IS 16x14 17x17 
18 xl8 

34.70 

320/15 

8x8 9x9 10x10 

11 xtl 12 x 12 13 x13 
14X14 ISxIS 14X1* 
17x17 18x18 19x19 
20 x 20 21 x 21 22 x 22 

75+30 


Satie in hauslcrbenen HAZET'Schflchtelr 
Metr. MaBe 


Amcrik. MaBe 
320/7A Ti. 

"/■t 


7* 
*1I* 


’/it 

7« 


*/• 


35.90 




320 


Ventil-Einstellsdiliissel 

CHKOM-VANADIUM 



Metr. MaBe 

Urgfeiche SchlOsselwelten 


mm 

Varthroml 

Kopls 

gcithliffcn 

320-0089 

8 x 9 

4,50 

1011 

10 x 11 

1213 

12 x 13 

4,70 

1415 

14X IS 

4i80 

1617 

16x17 

5.20 

1819 

18x19 

2022 

20x22 

5.60 

Amerik. MaBe 


—' 


Verthroml 

Bwhell-Nr. 

loll 

KSpEfl 

jnchEiften 

320A - 0S10 

'/* x S /|* 

4.50 

1214 

7« X T /it 

1416 

7«X_V. 

4+70 

1610 

V* X ’/it 

4.80 

2021 

*/< X "/it 

5.20 

2428 

3 /t_X V*_ 

5.60 

Engl. MaBe 



320W-0068 

V-t X ’/*_ 

4.70 

0010 

V* x 

4.80 

1012 

' 3 /lt x »/* 

5.20 

1214 

’/. X ’/« 

S+60 


M 3 


320 


Ventil-Einstellschlussel 

C H ROM. V A N AD I UM 



Satie in housfarbemn HAZET-Schachteln 
Metr- Malle 


flwldU 

Nr. 

Inhall 

VerchrSflll 
K* pfe 

gtithlilfen ' 

320,7 U 

8x9 10x11 

12x13 14x15 

16x17 18x19 

20x22 

34.50 


Amerik. MaBe 

320/6 AU 'U X s /i* a ,BX T /ifi 

V«*V* V*3« Jt* 

■/• X 11 /™ */* x 7* 


29,30 


Engl, MaBe 

320 4WU 4 /i*xV* V***/™ 20 30 

*fit x 71 '/»3t T /lj _ 




Ventil-Einstellschliissel 

CHROM.VANADIUM 


IOC kuree Form 

Maulstellung 0” gnd 30° 



Bwf*H-Ni\ 

325 


T4 x 14 


Vorehfomi 

4.50 


Jffffffk? Spezialwerkzeug 

limmmti chrom* vanadium 

fur Venlilelnstellung, DBOM 
m(t Sdiroubeoiieher 



327 
327 -1 
377 - 2 


14 

loser SdllUnel 
loser Sthrau- 
berizleher 


35.- 

26. 




328 


Spezialwerkzeug 

CHROM-VAN AD! UM 

fUr Vertilelnitellung, OBGM 
mil Sehraubeniieher 



328 

338-1 

328-2 


14 

loser SchlOssel 
loser Scferflu- 
bemieher 


30.80 

23,10 

7,70 
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Kleingabelschlussel 

CHHOM-YANADIUM 

MaulstelFung IS* und 



Melr MaOe 


B*Etell.Nr. 


60" 


YflfthromP 

Kople 

QMchliffen 



3,5 

4 


0435 

4 

3.5 


0455 

4,5 

5 

2.40 

0545 

5 

4,5 

0556 

5,5 

6 


0655 

6 

5,5 


W7B 

0087 

7 

8 

e 

7 

2 + 70 

0910 

9 

10 

270 

1009 

10 

9 

im 

11 

12 

2.90 

nn 

12 

11 

1314 

13 

14 

3,10 

1413 

14 

13 

Amerik. Ma(3e 




ZoH 

Vir^hronit 

Butti l-Nr. 



K&pie 
gtlthl iffen 

15® 

60" 

330A -1213 

1 3 /i* 

l3 /w 


1312 

1J /« 

3 /i* 


1315 

,3 /m 

,5 /« 


ISO 

,4 /^ 

13 /w 

2.40 

1415 

7 /« 



1514 

t4 /« 

7 /a* 


1416 


V* 


1614 

'!* 

T /« 


1618 

V* 

7« 


1816 

9 l» 

> 


1020 


a /t* 

2.70 

2018 

’/« 

7» 


1719 

* T /« 

f */M 


1917 

”/« 

"/« 


2022 

*/« 



2220 


> 

2.70 

2224 

«/» 

/* 

2422 

*/* 

"/as 


2420 

> 

7 /f* ; 


2824 

V« 

> 

2,90 

2832 

7 /l* 

v* 


Engl. 




330 BA - 98 

9 BA 

8 BA 


89 

8 BA 

9 BA 


76 

7 BA 

6 BA 

2.40 

67 

6 BA 

7 BA 


54 

5 BA 

4 BA 


45 

4 BA 

5 BA 


32 

3 BA 

2 BA 

270 

23 

2 BA 

3 BA 

10 

1 BA 

0 BA 

2,70 

01 

0 BA 

1 BA 


Seize in hgusfarbenen HAZETSthgchletn 
oder Plaslic-Tbschen 

Metr. MaBe 


Bfcsltll- 

Nr. 

Inhgll 

Vercftremt 
. KPpFfl 
ytidilEfftn 

330/14 

3,5x4 4x3,5 

4,5 x 5 5 x 4,5 

5.5x6 6x5,5 

7x8 8x7 

9x10 10x9 
11x12 12x11 
13x14 14x13 

37.20 

330/14 P 

wie vor, jedoch 
in Pjostic-Tp&che 

42,— 


an 

330 


Kleingabelschlussel 

CHROM-VAhlADIUM 



Seize (Farlsetiung) 
Arrterik, MaBe 


BesrelU 


Inhali 


330/6 A 

330/6 A P 
330/9 A 

330/9 A P 


*V*4XV» 

V® x V* 


7 /« X ,s /« 

Va X ’/» 

Vw x 11 ^ 

wle v&r. |edoch 
in PlastFoTasche 


15 /m X 1S /** 

V* X 7« 
5 /i#x 7» 

7* 


7*X V* 

7»x a M 

"/mx 7* 

7ux V* 

wie vor, jedoch 
Fn Plqstic-Tasthe 


Vwdi f. 

Kftplfe 

gcwhhrtrn 


fS.W 


19.10 


13.30 


26,00 


HazM 


430 


Steckschlussel 

CM ROM-VAN AD* UM 

oji dcm Vallen geschmicdet 
und ousgebohiri 



e«1«H-Nr. 

mn> 

V^rchrflml 

K&pffc 

gaichtifltn 

4.— 

430 - 0067 

0089 

6x7 

8x9 

0810 

0910 

8 x 10 

9 x 10 

4.30 

0911 

1011 

9x11 

10 x ll 

440 

1114 

1213 

1214 

11 x 14 

12x13 

12x14 

5 + — 

1315 
f 415 

13x15 

14x15 

SJ0 

1417 

1617 

14x17 

16x17 

6.70 

1719 

1919 

17 x 19 

18 X 19 

8.™ 

1922 

2022 

19x22 

20 x 22 

9.—- 

2123 

2224 

21 X 23 

22 x 24 

9.70 

2426 

2427 

24x26 

24x27 

10.80 

2528 

25 x 28 

It.90 

2720 

2730 

27 X 29 

17 x30 

12,50 

2732 

3032 

27x32 

30x32 

15.40 

23.40 

3236 

32x36 


r — 

—^ 


jr 



r 



_ 




\S\jg 




m 

430 


Sleckschlussel 

C H ROMVAN A D1UM 



Sdtzo in hausfarbenen HAZET-Sdiachteln 


VcrdirOiAl 

In ho n HopEe 

y KCW i Ffc r> 

8x9 10x11 12x13 
14 X IS 1* X 17 IB X 1? 42.80 

20x22 


*30/7 

430:0 

430 n 


6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18x19 2Qj<22 
8x9 10 x It 12x13 
14x15 16x17 18x19 
20 x 22 21 x 23 24 x 26 
25 x 28 27 x 29 30 x 32 


46.80 


103 JO 


Yf fazet k 


Steckschlussel 

CHRDM'VANADIUM 



Sail lm hauifarbenen HAZET-MelaIIfasten 

430/12 K 


9x9 10x11 12x13 
14x15 16x17 18x19 
20 x 22 21 x 21 24 x 26 
25x28 27x29 30x32 
2 Drehgtifte 


134,30 


Ml 


430 



Satie ouf Deka rations- und Verkoufstqfeln 


D430/T4 8x9 10x11 12x13 

14x15 16x17 18x19 
20 x 22 21 x 23 24 x 26 
25x28 27x29 30x32 
je 1 

433-0619, 

433-2032 je 1 

DV430 43 9 x 9 ^I0xl7je4 

18x19-21 x 23 je 3 
24 x 26 - 30 x 32 je 2 
433-0619 P 
433 - 2032 jej 


111.60 


310.— 


Drehstifte 

CH ROM-VAN ADI UM 

433 stufenformjg 


Bcs1el[-Nr. 

433 - 0619 
2032 
3236 


(Ur 5*hLiiM*1 

6 — 19 

20 — 32 
32 — 36 


4.— 
4.50 
5,70 


10 
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««- **0* 


rt A * 

KA| 


Gabelschlussel 

CriftOM-VAWADIUM 

langc scManke Form 



Melr. Mafic 





tm 

1922 

2022 

1924 

2123 

2224 

2227 

2426 

2427 

2430 

2S27 

2520 

2610 

2629 

2729 

271D 

2732 

2 m 

3032 

3036 

3235 

3136 

3641 

3B42 

4146 

4650 


4x5 
5x6 
6x7 
6 <8 
7x8 

7*9 
8x9 
8 x 10 
9x10 
9x11 
10x11 
10 x12 
11 x 12 

10x14 
11 xl3 

11 x 14 
12x13 
12x14 
13x15 
14 x15 
14x16 
15x16 
14x17 
16x17 
16x10 

17 a 19 

18 x19 
18 x 20 
17x22 
19x22 

20 x 22 

19x24 

21 x 23 

22 X 24 

22x27 
24 x 26 

24 x 27 

24x30 

25x27 

25 x 28 
26 x28 

26 x 29 

27 x29 
27 x 30 
27 x32 
20x30 
30x32 

30x36 
32x35 
32 x 36 

36 x 41 
38 x 42 

41 x 46 
46x50 


VerchnemT 


1,50 


1.80 


1*90 


2.20 


2.40 


2.70 


2.80 


2.90 


3f0 


3.90 


4.10 


4.80 


8 +- 


13,40 

19.90 

25.80 



Wfffgtf Gabelschlussel 

CB?OM-VANADI uh 

450 




J-/ 

Amertk. Malle 



3 *$**£-Nr. 

2g|| Wthrom! 

450 A - 0B10 

7* x */« 

1+S0 

1012 

1011 

*/l*X */• 

7..x’7» 

1.00 

1214 

7* x 7'* 

1.90 

1416 

1610 

7<*x '/j 

7* x 7** 

2.20 

1619 

1820 

7* x 

7»x 5 ? 

2.40 

1822 

1922 

2012 

7,7 x ’7i* 

’’/six' 1 /.* 

V» x "/,4 

2.70 

2014 

202S 

2724 

2225 

2726 

2425 

V. x 7* 

7b x 
’7«x 7* 

"Ii*x7si 
"/,4 X 

7* X “/a 

2.00 

2228 

1428 

2526 

2528 

2628 

"/i»x 7= 

7* x 7* 

M /lJ X ,J /li 

“/« x 7 . 

15 /i*x 7» 

1.90 

2830 

2811 

7. x 1s /,b 

7* x*7*, 

3,10 

2814 

3032 

7* xi V** 
’7»*xi 

3.90 

3236 

3436 

ixi '!• 

1 '/,SXl '/. 

4.10 

3440 

3842 

_ i"7^xi _ 7« 

1 7,4 X 1 7<* 

4-80 

4044 

4046 

4248 

4448 

1 V* x1 7» 

1 '/* x 1 ’7+ 

1 5 /i* x 1 7* 

1 7 . x 1 7* 

8 +— 

4652 

1 7 ,+ x 1 */• 

13.40 

5250 

5460 

1 */• xi’7,4 

1 ‘ 7 * x 1 7» 

19.90 

5864 

5666 

1%X2 

1 7* x 5 7“ 

25.80 

Engl. Mafle 

450 W-0022 

0034 

7 ,t x 7*5 

7«* 7. 

1 JO 

1,80 

0046 

7 * x 7,t 
»/i» x </« 

1+90 

0068 

1.20 

0810 

7* x_7»» 

2,40 

1012 

7 ,* x 7* 

2.70 

1214 

7* x ’/,* 

2.90 

1416 

7i* >; ’/* 

3.10 

1618 

1620 

1820 

1812 

V* x 7'* 

7 * x 7* 

7,4 x 7 s 

7,4 X "/is 

3+90 

4.10 

2024 

2214 

7» x 7* 

"/,4X 7s 

4,80 

2726 

2428 

*7,4 X 13 IS 

7* x 7* 


2832 

7 . X 1 

13.40 

3236 

3640 

1 xi’/*. 

I7»xi7s 

19+90 

25+00 




Gabelschlussel 

CH ROM-VANADIUM 


450 



S£t££ in houiforbcnen HAZET-Schaehteln 
Metr. Mafte: 




Vcrc^t^pnl 


10 X 11 
14 x 15 
18 x 19 


15+30 



450 10 



10 it 11 

12x13 



14 x 15 

16x17 

24.90 


10 X19 

20 x 22 



24 x 26 

27 x 32 

_ -| 

450/11 

6x7 

8x9 


10 x11 

12x13 



14x15 

16x17 

34.10 


18x19 

20 x 2 2 


21 x 23 

24x26 



25 x 28 

27 x 32 


450.12 t 

6x7 

8x9 


10 x 11 

12 x 13 



14x15 

16x17 

34.80 


18x19 

20 x 22 


21 x 23 

24x26 



27x29 

30 x 32 


450 12 II 

6x7 

8x9 



10 xll 

12x13 



14x15 

16x17 

34-10 


18 x 19 

20 *22 


450/13 


21 x 23 
25x27 
6x7 
10X11 
14x15 
18x19 
21 x 23 
25 x 2B 
36x41 


Amerik. Ma&e 

450/5 A 


450,6AI 


430/6AIII 


V* X s /i* 

V* x V 1 * 

V* X^/4 

s /ifrX 13 /ai 

Vi X +h* 
*/■ X \U 

Vi X v» 

»/«* 7 i% 


450 7 A 


450/8 A 


V^x V» 

ia /i*x Vi 

iV»xiV> 
V* x v>* 

Vi X v« 
’Vmx 11 /!* 

V* 


24x26 
30 X 32 

8x9 

12x13 

16x17 

20x22 

24x26 

27x32 


V* x v»* 

Vi X Vi* 

h* 

**/»x v» 

Vi x */« 
V. X v* 
,s /ux1 

T /l6X Vi 
’VHX V* 
13 /l*x1 


Vi x V« 
Vi X V* 

13 /t4Xl 


47.50 


11-10 


14.30 


16.40 


20.10 


19.70 


11 
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Gobelschliissel 

CHBdM'VAN ADI UM 



m housfarberten HAZET^Schoditeln 
Amerik. Malte (Fa rtsetzun g) 


a*i1e!l-Nr. 


IflhalT 


Vti'chrtfiTii 


450 10A 7* * s /t* *7i6X 7® 

7* x T /ia 7 /i*x 7* 

7*x7« *Mx7« 
7*X7® V* X 7® 
7* x'7<* j " 


24.70 


ls /,*x1 


450 12A 


V* X 5 ht 

7* x 7t* 
Vx ■/> 
7- X 7* 
T /t x ,5 /li 
1x17* 


< /l« 1 7» 

7* x *h* 

13 /ux1 

iVwiV* 


34.10 


Engl MaGe 


7® *7’* 3 /i*x V* 
V*x 5 M */«*?* 
7 * x 7** T /ux 7i 


15.20 


«0/IW 


'/itx a /az a /aax V* 
7»x4h 7^x74 
7* x 7<* */i*x 7< 
7» x 7™ 7'**7* 


18.50 


450 9W 7e X a /« a /i*X V* 
s . 


V* x 7i' . . 

7»x7i* 7i«7* 
7* x 7i* 7'*x 7* 

7* * 74 


28 + — 


450 12 W 




7* x */« 

7i*x 7* 


7* x 7« 

5 /™x 7* 


7* x 7i* 

Vx 7a 


7* x 7f* 

7t*x 5 ;'a 


7* x 74 



74 X 7* 

7* xi 


Gabelschlussel 

C H BOM'VA NAD 1 UM 


S7 + 40 


450 



S&lze Em ,,Rem$cheid'-Haller 
und hausfarbcnen HAZET-Schachteln 


Metr. Made 


BeitaH'Nr. 


Inhall 


VercWoml 


450 8 Rd 


6x7 
10 X 11 
14x15 
18 x 19 


8x9 
12x13 
16x17 
20 x 22 


21J0 


450 10Rd 6x7 

10x11 
14 x 15 
18x19 
24x26 


1x9 
12x13 
16x17 
20 x 22 
27 x 32 


31.20 


459 12Rd 6x7 

10x11 
14x15 
18x19 
21 x23 
25x28 


8x9 
12x13 
16 xl7 
20 x 22 
24 X 26 
27x31 


1S.- 


Gabefschlusse! 

CHR OM-VAN ADIUM 



im hl ReTinscheld‘'-Halter 
li nd hausforbenen HAZET’SehaeMeln 


AmerEk, Mo Be 


Beirell-Nr. 

Inhalt 

Verdi F-amt 

450/6 A1 
Rd 

V» X 7«* 

V» x ’/« m /mx’V>* 

‘/. X */. “/MX 7» 

17^— 

450/6A 111 
Rd 

7* x T /« V* x */» 

rt |nX ,, | 11 7* X 7* 
»/«x 7* ,S /|«1 

19.- 

450/7 A 

Rd 

7«x 7« 7«x V* 

7,«x 1! /«x 7* 

*7«x 7» *7>Mti 
iVisxf 1 /* 

23.— 

450/B A 

Rd 

7* x */,* 7'«'7» 

7» x v«6 7'* x */'* 

'W/'* 7* x 7* 
“/mx 7* ”/»xi 

22.7 ft 

450 12 A V*x J /i* 

Rd 3 jt x T l>* Vi X 

’/.*x */» "W/<‘ 

5 /. X >/. 

’/. x”/.* ’‘/l.xl 
ixi 1 /. 

Engl. Mode 

19.— 

450 6 W 

Rd 

7* x */i* 7™x 7* 
7* x */« 7™* 7® 
7® x T /» 7«* 7* 

17.90 

! 450,8 W 

Rd 

7»®x 7» 7«x 7® 
7* x 7t* 7i*x 7* 

74 X a /«x 7® 

7* x 7™ 7 Mx 7* 

21.50 


SB 

450 


GabelscMusse! 

CHRQM-VANADIUM 



Sdtze auf Dekora tEons- undi VerkeuJfstaffiln 
Melr. Made 


D 450/12 


6x7 
10x11 
14 xlS 
18x19 
21 x 23 
25x28 


8x9 

12x13 

16x17 

20x22 

24x26 

27x32 


34.10 


DV 450/ 
39 


6x7 -16x17 j*4 
18x19-21 x 23 je 3 
24x26-27x32 jo2 


102.— 


Amerik. Made 


D 450/ 
12A 


DV 450; 
39A 


V*-x7« 7«x*7a* 
7, x > 7**7™ 
7«x7» i9 {M n h* 
7* x 7+ 

7* x f VM 
ixi7« V/™xi 7* 
*}4x*!™- % V**x u h* 

je4 

7*x7*-7ax f 7« 

ie 3 

«/i*xi-iV«xlV* 

_ 


34.10 


102.- 



Gabel-Ringschlusse! 

chrom-vanadium 

600 

ia^ge Form p schlonk und 
dunnwandig P REngschliissel- 


kopf 15° abgebogen 




Metr. MaQe 

Glekhe SchEcsselweiten 1 



Verehromi 



ItSpfe 

NodigJaftt 

600-06 

6 

1.50 

07 

7 

08 

i~ 

2.70 

_ -\\ 

09 

9 

2.90 

10 

10“ 

3.10 

11 

11 

3.20 

12 

12 

3.60 

tl 

13 

3 + 90 

14 

14 

4.10 

IS 

15^ 

4.40 

16 

16 

4.6ft 

17 

17 

5.10 

18 

18 

5,4ft 

19 

19 

5.80 

20 

20 

6.30 

21 

21 

22 

22 

7. — 

23 

23 

7,00 

24 

24 

25 

25 

O 

26 

26 

¥s™ 

27 

28 

27 

28 

10,60 

1ft 

12 

30 

32 

12.80 

16 

36 

f 5*4ft 

4t 

41 

18,8ft 

1 

Amorik, Mo R e 

J. _ L_ _ U 

600 A - 08 

■ i* 

ISO 

to 

*/.« 

2.70 

12 

*h 

3.10 

14 

T /« 

3.20 

16 

'h 

3.90 

18 

*h* 

4,10 

20 

V> 

4.60 

ML 

“/is 

5.10 

24 

Y* 

5.30 

16 

'Vu 

5.30 

28 

T /' 


10 


7.30 

31 


9— 

34 

Vfa 

10,60 

36 

1*/* 

40 

42 

174 

i*/« 

12,80 

_ M 

44 

17 * 


46 

17 ^ 

15.40 

48 

iV> 


52 

I*/. 

18.30 


*4 

id 

m 


m 

m 


i 

ta 


12 
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Gabel-ftingschtusse! 

CH ROM,VANADIUM 



h- ‘ 


Virchroinl 

Beittll-Nr. 

ZoW 

K,6p(e 

HochglQrti 

UOW-04 

*/• 

2*90 

06 

*/« 

3.20 

08 

7* 

3*90 

10 

7m 

4.40 

12 

7* 

£.40 

14 

7m 

6-30 

16 

7* 

7— 

19 

7'* 

9*— 

20 

7* 

10-60 

22 


12.80 

14 

7* 

26 

'7 m 

15*40 

20 

7» 

30 

' «/» 

18.80 

31 

i 


600 


Gabel-RIngschlussel 

CHROM-VANAPl UM 





S a tie- in hausforbenen HAZET-Schachteln 
Meir. MaGe 


Nr- 

Inhall 

Vorthr, 

Kbjsle 

Hochfli. 

600 6 

9 11 14 17 19 22 

28-10 

6001 

9 11 14 17 19 n 27 32 

£1.50 

600/10 

8 9 11 14 17 19 22 24 
27 32 

62*— 

600/12 

6 7 9 11 13 14 17 19 

68,20 

22 24 27 12 

600 17 

a He Schliissel van 6 — 22 

73.40 

600 25 

alle Schltissel vori 6 — 32 

153,00 

600/27 

oik SchliisseE von 6 — 41 

188.— 

Amerik. Ma&e 


6006AI 

7« 7* 7« V« 7« 

7* 

21*60 

600 6AII 

7i* 7* 7» 7* 7* 
7* 

28.60 

600 SAt 

7. t /m V* 7« 7* 
7* 7> i 

40J0 

600 10A 

7* 7m 7* 7m 7* 
7m 7* 7* 7« i 

45.90 

600 12 A1 

7* 7m 7* 7m 7* 

69,30 


7m 7« 7* 7* 1 

17* 17m 

Engl. MqB e 


600 t W 

7m 7* 7’* 7« 7* 

7* 

35.40 

600,7 W 

V* 7m 7a 7m 7* 

33.10 

7“ 7* 


600 8 W 

'/* 7m 7« 7m 7* 

7m 7. 7m 

42*10 

600 10W 

7» 7'* 7* 7m 7« 
7m V* 7m 7* 7* 

65*50 


Gabel-Ringschlussel 

CHROM‘VANADIUM 


600 


Sdtze auf Dekorptions- und Verkpuf stale! n 
Metr. MaGe 




Inhclt 

Vorelirwnt 

Kcplci 

Hachglan^ 

P 600 12 

6 7 9 11 


13 14 17 19 
22 24 27 32 

68.20 

DV 600 39 

6 —14 ie 4 



17 — 22 je 3 

24 — 32 jft2 

mso 

Amerik, Mafle 


D 600/12 A 

7* 7m 7* 


7m 7a 7m 

7* 7* 7« 

69.30 


i iV* i7« 


DV 600 39 A 

7*— 7m1»4 

7»- 7* M 

1 — 1*/Miel 



195.— 


605 


Gobel-Ringschlussel 

CHROM-VANAOIUM 

kune Form, schlank end 
dunnwcndig, ftingschlussd- 
kopl IS 40 abgebagen 



Metr. MaGe 
B«l*HNr. 

*05 -at 
0* 

OB 

09 

10 

If 

12 

n 

14 

is 

16 

17 

15 

19 

20 
21 

22 

Amerik. Malle 

605 A - 08 

10 

12 

14 

16 

IB 

20 

22 


24 

26 

28 


mm/Zdl 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

11 

14 

15 

16 
17 

IS 

19 

20 
21 

22 


'!* 

7« 

7* 

7m 

V» 

> 

V* 

7* 

7» 


X 


Vflrc^r^wf 
Kojple 
Hoc hgla r>? 

1*80 

2.“ 

2.50 

2*70 

3— 

1J0 

4.20 

4J0 

S.60 

1.80 

1 .— 

2.50 

2.70 
3*— 

3*50 

4.20 

4.70 
£.60 


G lei the Schlusselweiten 


605 


Engl- MaGe 


Gabel-ftingschlussel 

CH ROM.VAN ADI UM 







Vcrchramt 

6Eihfcll-Wr, 

Zell 

Kcpf« 

HochgEoJiI 

605 W -03 

Vm 

1.00 

04 

V* 

2.— 

11 

1 BA 

00 

0 BA 

2*50 

06 

7m 


08 

7a 

2.70 

IQ 

7m 

3— 

11 

7* 

4.20 

14 

7-* 

4*70 

16 

7* 

5.60 


JlfSSi 

605 


Gabel-RIngschlussel 

C H BO M-V A N ADI UM 



Sdtie in haujfarbenen HAZET-S-chachleln 
Metr. Mcsflc * 


605 6 


Inhclt 


9 11 14 17 19 22 


605/8 

6 7 8 9 10 11 12 
11 

*05 12 

6 7 B 9 10 11 12 
13 14 17 19 22 

605/17 

6 7 6 9 10 11 12 
11 14 15 16 17 IB 19 
20 21 22 

Amerik, MaGe 

605/7 A 

7« 7* 7m 
7* 7<* 7- 
7a 

605/7 A 1 

7a 7m 7» 

7m 7* 7m 

7* 

605/B A 

7* 7m 7» 


7m 7a ”/« 

7a 7a __ 

605/11 A 

7 a 7 m 7- 

7 .* Vi 7« 

7* '7m 7* 

’7„ 7* 


ycrchramt 

Ropk 

HcHch^lan^ 

10.80 

18 *— 

34.30 

54*40 


19-90 


17,50 


27*— 


25.50 


Engl. MaGe 

605/6W 

7m 

7a 

■/« 

22.70 

7. 

7m 

V" 

605 7 W 

7a 

1 BA 

0 BA 

18.90 


7'* 

7a 



7* 




60S/10W 

Vh 

7* 

1 BA 


0 BA 

7m 

V* 

31 — 


7m 

7* 

T /t6 


13 


www.mundoescarabaio.conn.ar 











































































Melr- MaBe 

6«leH-Nr, 

mm/Zoli 

Verchromt 

X&pfa 

gcicMifftrt 

610 - 0067 

6x7 

2.— 

0089 

8x9 

2.20 

0810 

8x10 

2.40 

0911 

ton 

9x11 

10x11 

2.70 

1114 

1213 

U x 14 

12x13 

2.80 

1214 

12x14 


1315 

1415 

13 X IS 
14x15 

3,20 

1417 

14x17 

3 JO 

1617 

1618 

16x17 

16x18 

3.30 

1719 

17x19 

4,10 

1819 

18x19 

4.30 

1912 

2012 

19x22 

20x22 

5,20 

2123 

2224 

11 X13 

21 x 14 

5.80 

2426 

24 x 26 

6,20 

2227 

2427 

22 X 27 

24 x 27 

6.70 

2528 

25 x 2B 

7 JO 

2730 

2732 

27 x 30 

27 x 32 

8.70 

3032 

30x32 


3036 

3236 

30x36 

32x36 

9.90 

3641 

36x41 

10.60 

Amerifc. MoBe 

610 A - 0610 

7* * a h* 

2 _ 

1214 

7* x 7 / iA 

2M 

1416 

1618 

Vvx y* 

V> x */» 

2.80 

1820 

ym »/. 

3.50 

1922 

1022 

*7« x "/« 

% x"/« 

3,30 

2024 

7* ^ 7 * 

4.10 

2425 

% X »/» 

4.30 

2428 

2526 

2628 

74 X 7 4 

»/,6x 7* 

5.20 

2830 

7* x*/« 

5.80 

3032 

1J /i* x 1 

6.10 

3236 

i x 17* 

7 JO 

3436 

3440 

iV»xiV* 

iV»xi7* 

8,70 

4046 

I 1 /* x1 T /w 

9.90 

4652 

I’/wXl*/* 

10.60 

Engl. MaBe 

61QW- 0046 

V* x */« 

2,70 

00 6 S 

*/«5 V* 

2.80 

0810 

V* x 7'* 

3.20 

1012 

V’*x 7* 

3.50 

1214 

7* x T / ifi 

5.20 

1416 

7«x V* 

5,80 

1618 

1 * x Vi* 

6,20 

1820 

V«x 7* 

7.30 

1 2024 

*/* X V* 

8,70 

2428 

*/* * T /* 

9.90 

1B32 

T /» xl 

10.60 


14 


iHsiMjk 


Ringsehlussel 

C H ROM.V A N A Dl L?M 



Stifle in housfarbcnen HAZET-Schaetiteln 
Mdr, MaBe 


Nr. 

InheH 

Vtrehromt 

K ti-pf G 
guelvliffen 

610 6 

8x9 10x11 12x13 

14 x IS 16x17 18x19 

19.— 

610 8 

6x7 8x9 10x11 

11x13 14x15 16x17 
18 x 19 20x22 

26.20 

610 10 

6x7 8x9 10x11 

11x13 14x15 16x17 
18x19 10 x 22 24 x 26 
27x32 

41.10 

610/12 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21 x 23 
24 x 26 25 x 28 27 x 32 

54,20 


H*im 


Rrngschlussel 

CHfeOM-VANADI UM 


610 



Sdtze auf Deko ratio ns- und Verkaulstafeln 
Metr, MaBe 


BtUcll-Nr. 


Inhall 


Vtrchr^ml 

KepFe 

geichliffsn 


D 610,'ll 6 k? 8x9 10x11 

12x13 14x16 16x17 
18x19 20x22 21x 23 
24x26 26x2S 27x32 


54,20 


DV610 6x7 -16x17 [e 4 

39 18 x 19-21 x 23 je 3 
24 x 26 - 27 x 32 je 2 


157.10 


Ame rik, Mo Be 


D 610 
tO A 


V* X 

7* x 


7-* 


7* x 


'/i* 

V* x"/it 7* x "/» 
7> 1 7i* x 1 

i x IV* iv«xi V* 


46.80 


DV 610/ 7* X Vt* - s 7® x'7« 4 

31 A 7# x ■/« - 13 ii4 x 7* je 3 
1 S :,4Xl-17t*Xl^1c2 


129,50 


Amerik. Mafle 

610 6 A x */« 

*/. X »/« 


Vi X *16 

*/■ * 11 « 

22.70 

! ”/l4 x * 4 

,S > X 1 


61010 A '/« x s 14 

V» X * 1* 


’ll X * 14 

” * X "/,* 


*/. X".6 

S £3 M 

' * X B 

46.80 

1S ^I4 X 7 1 

11 -16 X 1 


1 X 1 ’/• 

iVibxV* 


Engl. Mafie 

610 6 W V» X s /ifi 

7«x V* 


V* st # /i* 

7« x 7* 

13.20 

7* x 

T /»x Vi 



Sdtze En housfarbenen HAZET-SchathTeln 
Meir, McGe 


B«tell-Nr. 


Jrtholr 


Virclirwirt 

Kept* 

g«chtiffcn 


615 3 


tl x 13 
14x17 
19 x 22 


10,20 


Amerik. MaGe 

615/3 A 


7 16 x 7* 
7* x 7* 


18,20 


fiotell-Nr, 

Vtrdiremt 

617 7 SchliisseEweilen 

9,10 


Speziolschlussel 

fur den Qldienst 


617 


CHROMVANADIUM 



fur Koplschrauben 


618 


3 Spezialschlussel 

fur den Oldienst 
CH ROM-V AN ADI UM 



fifr Innenvierkant* und Schltttschrauben 
B«mlF-Nr. VarcEireinl 

618 10 SehkrHclwetten 13.70 




f? Spezialschlussef 

fur den Oldienst 


619 


CHJZQM-VANADIUM 



fur Opelwagen 


Stilell-Nf'. 

619 


mm: 

22 x 32 x 41 


10.80 



Starter- 

und Blockschlussel 

C H MOM-VAN ADI UM 

615 



% 

Metr, MaGe 





Verehrpmt 


m m/Z&U 

XcipFc 

gciehliffcn 

615-1113 

11 x 13 

4.90 

1416 

14x16 


1417 

14x17 

5.70 

1517 

15 x17 


1922 

19x22 

7.60 

1 Amerik. Malle 

615A-1416 

7*6 X V* 

4.90 

1820 

*/» x 7* 

5,70 

2024 

7* x*4 

7.60 

2428 

*4 X V* 

Engl, MtaJte 



615W-0068 


4.90 

0810 

'/. X ’/«, 

5*70 

1214 

*/■ X T I6 

7.60 




1 

42 


*25 
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1-—-“1- 

f |tou-HDC LSr.A^ABA.Dl ^ 


r r 

ri p \ i** 

.my p . 

K n | ic 

HROM-VANAD1UM l 

62S 7 " C 

oji 

sng, ftach gekropft, 

,6pfe diinrtwandlg 





0 ^ 





l Melf Mofte 


1 



Varchrcrtit 

B^leJ^Nr. 

mm.i'ZflH 

KopEc 

gtithlilfert 

625 - 0067 

~6x7 

“15i~ 6; 

0039 

8x9 

3.40 

0911 

9xH 


1011 

10 x 11 

3 JO 

1114 

11 x 14 


1213 

12x13 

4+— 

1714 

12x14 


1315 

13 XlS 

4.30 

1415 

14x15 


1417 

14x17 

4+50 

1617 

16x17 



17 x 19 

4.90 

1 H7 


1819 

18 X19 

5+10 

1922 

19 X 22 

5.90 

2027 

20x22 


2123 

21 X23 

7+— 

2224 

22 x 24 


2227 

22 x27 

7.70 

2426 

24x26 

2427 

24 x 2 7 


2528 

25 x 28 

8J0 

2730 

27 x 30 

9.70 

2722 

27x32 

3032 

30 x 32 


mf> 

32x36 

13.40 

3641 

36x41 

15.60 

1 Amefik. MoBe 


ilSA-0810 

V*_ x V* 

3+10 

1214 

V* X T /l* 

3.70 

1416 

T /»*X V 3 

Vi St, 

4.— 

1618 

|_ _ _ _ .I 

1820 

V«x v* 

4,50 

1922 


2022 

s /i x f VIS 

]__- _ — 

2024 

"> X Vi 

4.90 

2224 

"/l*X V 4 


2226 

rt /« X 1 Vi* 

5+10 

2425 

V* x a /“ 


2428 

3 ( * x y* 

5.90 

2526 

s /:ia x ,3 /** 

2628 

V* 


2830 

V* x “/i* 

7*— 

3032 

1s /« X1 

7.70 

3236 

1 xi 1 /* 

8+20 

3436 

iVwxl 1 /* 

9+70 

3440 

IVmxI 1 /* 

3042 

iV*fcXiV» 


4044 

17 * xi 1 /* 


4046 

IV* xi T /« 

13.40 

4248 

1 5 /1* X I 1 /* 

4448 

17* xt 1 / 3 


4652 

i>xi 5 > 

15.60 


hfazM/h 


625 


Ringschlussel 

c H RQMWA N AD IUM 



Engl MaBe 


0068 

0810 

1012 

1214 

141 6 

1618 

1620 

1820 

1022 

2024 

2224 

2226 

2428 

2022 


ZoH 

V* it V1* 
*/f* x 'A 

V* x 7» 

*/f*X ■/■ 
*/. X 7** 

f /l* x V* 

V* X *'1A 

V* * ’/• 
*h*x V* 
•Mx 11 ;'** 

5 I x 5 * 

n /l* % 3 4 

11 » . 13 1* 

*/* X 7* 

7* xi 


VErdiraml 

Kopk 

g^schlifl*n 

3.40 
4.— 
4+30 
430 
5.90 
7 *— 

7.70 

8+20 

9J0 

13-40 

15,60 


SB 

625 


Ringschlusse! 

chrom-vanadium 



Satie ift hauslarbenefi HAZET-Schachtelni 
Metr. Mo Be 


B«t«ll-Nr. 

625 6* 

625 8* 

625 10 

62512 


6x9 10x11 

12x13 14x15 

15x17 10x19 

6x7 8x9 

10x11 12x13 

14x15 16 x 17 
18x19 20 x 22 


6x7 
10 xll 
14x15 
18x19 
21 x 23 

6x7 
10x11 
14x15 
18x19 
21 x 23 
25x28 


8x9 
12x13 
16x17 
20x22 
24 x 26 

8x9 

12x13 

16x17 

20x22 

24x26 

27x32 


* mil Clip 


Vflrthrftitfi 

Kfipfo 

gejchtiHcn 


25.— 


34.— 


48.70 


66.60 


*Ih*ieI { 


625 


Rjngschlusoel 

f CNftOM^VANADIWiM 



Stitze in homforbenen HAZET-Schactiteln 
Amerik. Mo Be 


Scil€ll-Nr- 

625 6A* 

625 BA 


Ycr<hra-ml 

Krjpfe 

gnchlifltn 


V* X Vi* V* * *('* 
s /« X ”/'» V* X s5 / a» 

”/i+x 7 /> 

V* X s /i+ ’a x 7li 

7* x Vi* V* x 1 Vi* 

’/4 x> "/«* > 

«/«x1 I7«xl7* 


30.SO 


43.70 


Eng I. Mq fie 

625 ’> x 7^ a /l+* V* 

6WI 1 * X V» s */■ 

* 7** 7«* /* 


* mSt Clip 


29.10 


Ringschlussel 

CHROM-VANADIUM 


625 



Sdlze oof Dekc rations- und Verkoufstafelin 

Mfifev Made 


BcjltH-Nr, 

lit hall 

Vcrchromt 

Hople 

gtachNflen 

D 625 12 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18 x19 20x22 21 x23 
24 x 26 25 x 28 27 x 32 

66.60 

DV 625 

39 

6 x 7 -16x17 je 4 

18 x 19-21 x23 |e 3 

24 x 26 - 27 x 32 je 2 

197,20 ! 

Amerik. MaBe 


D 615 

12 A 

V* x */« > x 

V» x */'* '*/« x 1 v 

V* x'V’* V* * J * 

*/* X > “/» 4 "/« 

7« x’V» ’>xl 
ix l 1 /* vMxl'A 

69.10 

DV 625 
38 A 

V+xV'*- y»x’V<* i e 4 
VixV* - V» X ®j<* 1® 3 
iS /,.xi -1V<«1V« 1* a 

201.50 


15 
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Ringschlussel 

CM ROM-VANADIUM 

fang, hod, gekropft, 
Kopfe diinnwordig 


Melr, M«J3e 


ftasleH-N r- 

mm/Zoll 

Verdi rewt 
Kopfe 
getdlkffert 

630 - 0067 

6*7 

330 

0079 

7x9 


0089 

8x9 

3.58 

0810 

8x10 


0910 

9x10 


0911 

9x11 

4,— 

1011 

10 x 11 


1014 

10x14 


1114 

11 x14 

4.20 

1213 

12x13 

1214 

12x14 


U1S 

13x15 

430 

1415 

14*15 

1417 

14 x 17 

4,70 

1617 

16x17 

1719 

17x19 

5.20 

1819 

18x19 

1722 

17x22 

5.70 

1922 

19x22 

6,10 

2022 

20x22 

1924 

19x24 


2123 

21 x 23 

7.30 

2224 

22 x 24 


2426 

24x26 


2227 

22x27 

8.20 

2427 

24x27 

2430 

24x30 


2527 

25 x 27 

S.80 

2528 

25x28 

2729 

27x29 

9.70 

2730 

27x30 

2732 

27x32 

1QJ0 

3032 

30x32 

3036 

30x36 

1340 

3236 

32x36 

3641 

36 x 41 

15,00 


Ringschlussel 

CH ROM-VANADIUM 


630 



Engl. MoBe 


Amerik. Ma Be 

63QA-0810 
1214 

1416 
1616 
1620 
1922 
2022 
2024 


'/* X s /w 

7* x V« 


3 .SO 

4,— 


>X 7* 

7a X 7 1 *, 

7* 

«/m x "/i* 

7* 

7* x 74 



4044 

4044 

4248 


4652 


"/**x 7* 
7* x_*> 

7* X 7* 

iS , M X 13 16 
13 /l6X 7* 

7» x Tai /i* 

,5 A*x1 
1 xl 1 /. 

l^'tXlVa 

iy«xi7* 

1 3 /i* X 1 5 /lfr 

17^ x 17* 

I 1 /* Xl T /ii 
1*/l4Xl V* 
17* Xt7> 

1 716 X 1 5 ,- a 


4.20 

4.70 

5.20 
SJ0 

6.10 

7.30 

8.20 
H.50 

9.70 

10.30 


Beital^Nr. 

Zell 

Xopli* 

gwhliflan 

630W-0046 

']* X ■/« 

4.— 

0060 

*/«X 7* 

4.20 

0810 

7- x */« 

4,50 

1012 

Vwx */* 

4,70 

1214 

^ X | 

5.70 

1416 

7«x 7* 

7.30 

1618 

1620 

7* x 7i* 1 

’ a * S * 

8,20 

1820 

7*6 X */» 

8.80 

1822 

y /i* x n /w 

9.70 

2024 

2224 

x 7* 
«/«x 7* 

10.30 

2226 

2428 

«/«* *7,4 

4* X 7» 

13.40 

1832 

7* xl 

15.60 


Ringschlussel 

CHROM^VANADlOM 



Sdtze in ha usf a rbenen HAZET*Schachteln 
Metr. MaSe 


13.40 

15.60 


Besiell- 

Nr, 

630/6* 

mi* 

630/0* 


630/10 


630.12 


Inhall 

8x9 10x11 12x13 

14x15 16x17 18x19 

8x9 10 x 11 12x13 

14x15 16x17 18x19 
20x22 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18 x 19 20 x 22 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14 x 1S 16x17 
18 x19 20 x 22 21 x23 
24x26 

6x7 


0x9 10x11 

12 x13 14 x IS 16x17 
18x19 20x22 21 x23 
24x26 25x28 27x32 

620/12N 6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18 x 19 20 x 22 21 x 23 
24x 26 25 x27 30x 32 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18 x19 20 x 22 21 x23 
24x26 25 x28 27 * 32 


630 13 


VirchroAil 

aeschliffen 

26,10 

32.20 

35.50 

51 — 

70,10 

70J0 

85.70 


_ 1 36x41 ;_| 


Amerik. Mo Be 

630 5A */* x 7,* 

7. x> 

^x 7* 

7a X 

74 X H /u 

24,20 

630 6A i/, x T /.t 

*/» X **/,4 
i ,a /MX 7* 

V* X y™ 
7* x “/» 

i! y« x i 

22.40 

630/7A * i/ 4 x s /i* 

7s x 7,4 

74 X«/« 
,S M4*1 

> x 7^' 

V* X'Vf* 
13 /«x 7« 

3S + 90 



Ringschlussel 

CHROM-VANADIUM 


Seize in friausfarbenen HAZET-Schachleln 
Amerik. Mo Be (Fortsetzung) 


B«H4I-Nr, 

[nhall 

Vorchr^n-ril 

Ktipfc 

gcichliflu 

630 SA * 

'i* x ■/» »/• x 7» 

7 * x */» 7« x."/i4 

7* *“/» l */« * T * 

’*/,* x i 17,4x17* 

66,10 

630 12A 

7 * x *Ju 7 * x 7^ 

V* x 7'ie 1s /m x ’7 1fi 

5 - x "/is 7i X % 

7 * x 7 * “/hx^/i* 

7* X 1s /m i: */« X i 

1 x 1 1 0 I7»xiv* 

71.60 

Engl. MoSe 

630 5 W 

7 * x */i* V* x */« 

5 /i* x 7* T /« x V s 

X 5 /« 

19.30 

630 

6 W J * 

\ e X 7 16 7«X V* 

7 * x s /i* x 7* 

7 * x 7 / ifr 7 1 * x 7* 

30.40 

630 8W* 

7 * X 7 1 * J -1*X j /* 

74 X 7i4 7,6 X 3 -s 

7> X T /w 716 X 7a 

7i X 9 /» 7,4 x ■/■ 

47,40 

630 12W 

7- x 716 */i*x V* 

7* x f A* 7«x 7* 

7# x 7,4 7 /i*x \;± 

7* X 7^X 7* 

7* x 7* 

7* x 74 7* xi 

100,10 


* mit Clip 




630 


Ringschlussel 

C H ffOM-V A. HA Dl UM 



Sdtze auf Dekora I ions- und Yerkaufshifeln 
Metr. MaRe 


BaitiN-Nr. 


Inhall 


D 630 12 6x7 8x9 10x11 

12x0 14x15 16x17 
18 x19 20x 22 21 x 23 
_ [24x26 25 x 2B 27x32; 

DV 630/ 


Verchromi 

Ktfpl* 

■gcichliPfen 


70,10 


6x7 -16x17 je 4 
39 18 x 19-21 x 23 je 3 
24x 26-27 x 32 je 2 


207.20 


Amerik. Mo Re 


D 630/ V* X 7’A 7* X 7 hi 

12 A \fz x ’/» 16 

7* x*7« 7* x 3 A 

> x 7* 

7* x 15 /** 15 /l4 * 1 

_ \ ix iya 17,4x17* [ 

DV 630/ 74X7i*-7*X , 7i4 |*4 | 

38 A 7* X 7* -7* x is /t* M 

x i -i7i*xi7« [g 2 


72,60 


211.60 
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ingschlussel 

IHQM-VANADIUM 

d:n, gekrbpff 



Metr. Mg Be 
tehlUNr. 

635-0910 

1214 

His 

1719 

AmerEk. Mo Be 

pi- 1214 
161ft 
1820 

2022 

2024 

Engl. MaBe 

*15W-0O46 

006ft 

0810 

1012 

1214 


rnftl/Zoll 

9x10 

12 xh r 

14x15 

17x19 

V« X 7 ft * 

V* x ’/» 

>*>' j_ 

> x“/« 

7 * x 7* 

Ve X 

Vi*x V* 

v< X v« J . 
V«x */• 


Vei--chf&m1 

Ktfpfe 

gifithUHirt 

3.— 

3,70 

4.10 
4.50 




Vs X T /ifr_ 


3.— 

3.70 

4.10 

4.50 


3.— 
3.70 
4 JO 
4.50 
5.— 


Ringschiussel 

CM ROM-VAN ADIUM. 



635 


Sotze in Klammern und honsfarbenen 
H AZ ET-Schoch! el n 

*Ac!t, Maftc 


Moll-Nr, 

635 3 

Amenk. Mo Be 

635/3 A 

Engl. MoBe 
635/3 W 


I nhe If 

9x10 

12x14 

17x19 


*/■ X Vi* 


Vi 


h X */« 

l /e X 11 /'* 


'/» X V'* 

Vi* X V* 

s .7* x V* 


V^rchroml 

KSple 

gechlffFtn 


41,20 


11.20 


11.20 


640 


RingschlGssel 

CH BOM-VANADIUM 

SChwer. gekr&pft 



Melr, MaGe 

B wt i fl Mr. 

640 - 24 
27 
30 
32 
36 

41 

46 

50 

55 

60 

65 

70 

75 
80 

Ameiik. MaGe 

640 A - 32 
34 
36 
40 
46 

52 

58 

64 

70 

76 

02 

AS 

94 

100 

EngL Ma&e 

640W -16 
IS 
20 
22 
24 
26 

20 

30 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

64 



mm/ZeN 

24 

27 

30 

32 

36 

41 

46 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 


1 

i v« 

i V 

i y* 

1 V» 

i ! /. 


i'V 

2 

2 7« 
2 V* 

2 »/i* 
2 */* 
2 '*/i* 

J> 


V* 

3“ 

V* 

**/ 1 * 

v* 

,a /i* 

> 

«/» 

1 

1 ■/. 
i V* 
iv. 

1 V* 

IV. 

IV* 

2 


VgnJirarM 

17,20 

19.50 

21.10 

22.40 
24.10 

24.50 

25.40 
27 JO 
J290 

37.40 

40.60 

44.60 
49,— 
S4.— 


17*20 

19*50 

21.10 

22.40 
24.10 

24.50 

25.40 
27 JO 
32.90 

37.40 

40.60 

44.40 
49— 
54.— 


17.20 

19.50 
21.10 
21.10 

22.40 
24J0 

24.10 

24.50 
24.50 

25.40 
27 JO 
32,90 

37.40 

40.60 

44.60 
54,— 


Aufsteckrohre 



Metr. MaGe 
BeslclUNr. 

640 


la 


1410 14-30 

3141 32-41 

46SS 46-55 

6060 60-80 

6080 Lg. 60-80 

Amerik. Mo Be 
A—2430 1 -1 V* 

3241 1 V* “ 1 V* 

4455 1 M /i*-2*/i* 

6080 2 V* - 3 ’/• 

6080Lg. 1 V* -3 V» 

Engl. Mafie 

W-2430 V* ” "/’ 4 

3241 V* -1 

4655 1 > -1 V» 

6080 1 V* " 2 

6080 Lg. 1 Vi - 2 


^ Ld ;rl 


460 

610 

760 

860 

1 S00 


460 

610 

760 

860 

1500 


460 

610 

760 

860 

1500 


Preii 

11.30 

14.10 

15.60 

19.90 

34.20 


11.30 
14.10 
15,60 
19 JO 
34.20 


11,30 

14.10 

15.60 

19,90 

34,20 


Rsngschlussel 

C H POM.VANAOI UM 


640 



Sdtze 
Metr. Mo Be 

B«FtfcL.Nr. W»i 

640 14 


R 640/14 


Amerik. MaGe 

640 14 A 1*/* 1 7 'i* 1V" I s V« 

2 2?/i* 2V. 2V.* 

2 */* 2 ,s /i* 3V« 

Roll re 610 760 860 

R 640 wie von mit 

14 A Aufhongetafel 


Vti-e.li.ro ml 


32 36 41 

46 

50 55 60 

65 

70 75 80 


Roh re 610 760 

$60 432.20 

wie yor, mft 


Authcingetofel 

473,— 


432.20 


473,- 


Engl- MaRe 


1 

IV 


640 14 W Z U T /i < s /i* 

IVi I 1 /* 1 3 /i 

I 5 /. I 3 /4 2 

Rohre 610 760 860 


R 640 
14W 


wie vor, mit 
AafNangelofel 



Gelenkschlusse! 

CMROM-V A N A D i UM 

eingebaute Arretierung 



Kopfe mit Zwolfkant 


407.70 


448.50 


Melr, MaGe 



Yorthromf 

Btitell-Nr- 

mm/Zol 1 

KopEe 

Hoehfllani 

1 645 - 0089 

8x9 

7.80 

1011 

10 x11 

8.60 

1213 

12x13 

9.60 

1415 

14x15 

10.40 

1617 

16x17 

11.40 

1319 

18x19 

12.80 

2022 

20 x 22 

14.— 

2123 

21 X 23 

15.20 

2427 

24x27 

18.60 

3032 

30x32 

13.80 

Amerik. MaBe _ _ 

64SA-1214 

V* x v<» 

7.80 

1418 

’/. X v« 

9.60 

1922 

’7»x "/'* 

11.40 

2022 

»/■ X 11 /.* 

11.40 

2024 

V* x V* 

12.80 

242S 

V* x 7* 

14.— 

2628 

’Vi* x > 

14.— 

3032 

ls /i* x 1 

18.60 

3440 

1'/,*XlV4 

23.80 

Engl. MoBe 

645W-0044 

V* X 3 /tfr 

7,80 

0810 

V* x V 1 * 

9.60 

1214 

*/■ x v« 

14.— 

1618 

V* x > 

18*60 


WWW 
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Gelenkschlussel 

CH ROM-VANADIUM 



Sotie im hausfarbenen HAZET-5chachte!n 
Metr. McrRe 


Nr. 

Inhall 

Verchrpmt 

Kepf« 

Hechglani 

645 7 

S x 9 10x11 12x13 

14x15 16x17 18x19 
20x22 

74.60 

645 10 

8x9 10x11 12x13 

14x15 16x17 18x19 
20 x 22 21 x 23 24x27 
30x32 

132.20 

Amenk. MaOc 

645 7A 

3 /* x ’’jit V 1 X 7“ 
*7« x 11 fa* 7* x *!* 

7* X i 

i'/«x17r 

9S.- 


Gelenkschlussel 

CHROM.VANAOILtM 


645 


Sotz Fn Plastic-Tasche 
Amerik, Mafie 



P MS »/. x T /i* 't* X > 35 90 

3 A */, x 3 i* 


Gelenkschlussel 

CHROMVANADIJU 


645 



Sdtze cuf Dekorations- und Verkoufefafdri 
Mefr. MaOe 


Nr. 

Inha It 1 

Verchroml 
K6p It 
Wochfltap* 


BratcM-Nr. 

mm/Zoll 

Verchrnml 

Kaple 

Gesehtiften 

D 645 10 

8x9 10x11 12x13 

14x15 16x17 13x19 

132,20 


705 V 

17 X 19 x 20,64 X 22 

10,50 

705 AV 

7.x7*x”/«x7* 

10.50 


30x32 


0V 645. 9 x 9 -16 x 17 je 4 

13 IS X 19-21 X 23 je 3 402 — 

24 x 27 - 30 X 32 je 2 


Amerik. MaSe 


D 645 
7 A 


v* * v« v* x y« 

7* x a ;A 


,a /i* x 7* 15 /«x1 

;lV«xlV* 


9a. 


DV 64S 
22 A 


*/■ X T /l6 - IS /«X ”/« 

l e 4 

V- K a /i - 13 /|*X 7 * 

je 3 

”/«xi -fVw-xl 1 /* 

je 2 


280.40 


A' 

650 


Reifenheber 

CHROM-VANADPUM 

I -Profil 




v 


r.*J 


Vcrchngjrtl 


650-6 

8 


150 

200 


2,40 

2.60 


12 

16 

20 


300 

400 

500 


12 

16 

20 


3.20 
4.30 

6.20 


gebogen 



652-24 


653 


for sc h touch k>se Reilen 



652 - IS 


455 


IS 


B- 


Kreuzschlussel 

VERCOTUNGSSTAML 


705 


^Popular 1 " 
for Pkw 




j FlachmeifJel 

CH ROM, VANADIUM 


Flothaval 



achlkanlFj 


e*^=i!-Nr. 

mm 

Prci* 

730 

-1 

TOOx1SxT4>;9 

2.60 


2 

115x19x14x9 

2 JO 


3 

150x10x17x11 

3,— 


4 

150x20x20x12 

3,70 


5 

175x22x20x12 

4.40 


6 

200 x 24 x 23x13 



7 

2S0x 26x23x13 

6,20 

73f 

- 1 

120x10x10 

2,20 


2 

130x11 x10 

2,40 


3 

130x12x12 

2.70 


4 

140x14x12 

2.80 


5 

150x15x12 

3,20 


6 

150x16x12 

3.20 


7 

160x18x14 

3.90 


8 

180 x 20x16 

4.30 


9 

200 x 22x16 

4.50 


BflsmlMMr. 

mm/Zcll 

Si 1 berg ro u 
lacki^n 

705 

17 x 19 x 20,64 x 22 

8,30 

705-19 

19x19x19x19 

8.30 

705-1719 

17 x 17 x T9 x 19 

a,ifl 

70S A 

5 a x 3 U x ,3 /i* x 7 b 

B.30 

705 W 

*/l* X J, l X 7 /lfc x V a 

8.30 


\HsiMlji 


Kreuzschlussel 

vergQtungsstahl 


705 V 


,, Popular" 
f[ir PKW 



Wazet 


740 - 1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 


745- 

748 


720 


Kreuzschlussel 

CHROM-V AN ADI UM 

fur Lkw 





Verebromf 

Btsldl-Nr. 

mm/Zall 

Kbpfe 

gesthliflen 

720 

24 x 27 x 32 x 38 

49.— 

710 - 30 

24 x 27 x 30 x 32 

49.— 

720 A 

15 /w X 1 Vl6 X 1 V* x 1 % fr 

49.— 


Kreuzmeifoel 

CHROM-VANADIUM 



100x6 x14x9 
125x7 *14x9 
150x8 *17*11 
150 x 8 x 20x12 
175x9 x20x 12 
200x10x23x13 
250x12x23x13 


2,60 
l, 80 

3,— 

3 n 

4,40 

5,30 

6,20 



130x4 xIO 
130x5 x12 
140x6 x12 
150x7 x12 
160x8 xl4 
180x9 x16 
200x10x16 


2.40 

2.70 

2.90 

3.10 

3.80 

4.50 

5.20 


Ourchschldger, Kornei 
Spllntentreiber 

CH RDM-VANADIUM 



745 -1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 20 :< 1 xIO 
120 x2 x10 
120x3 x10 
120x4 xIO 

120x5 xlQ 
120 x6 xIO 
120x7 xIO 
120x8 xIO 

2.20 

2,60 

9 

10 

11 

12 

t3 

14 

15 

16 

17 

ia 

120 x1 xi 2 
120 x2 x12 
120x3 x12 
120x4 x12 
120x5 X12 
120 x6 *12 
120x7 x12 
120 x8 x 12 
120x9 x12 
120 x10x12 

19 

150x4 xll 

1*— 

740-1 

120 x10 

1 JO 

2 

120 x12 

2,50 

748-1 

115x2 x8 

2.80 

2 

125x3 x8 

3.— 

3 

150x2.5x10 


4 

150x3 xIO 


5 

150x4 xIO 

2,10 

6 

150x5 xIO 


7 

150x6 xIO 


8 

150x8 XlO 


9 

160x5 xIO 1 

Ho 

10 

180x6 x13 

4»“ 

11 

200x8 x13 

4.20 


18 
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ei&el, Durchschldger, 
rner und 
lintentreiber 



So tie a uf Halzstdnder 


InkaH 


750 6 

731 -2 
741 -1 
745-19 

731-5 
745 - 3 
746-1 

750 6 1 

730-3 
740 - 3 
74S-12 

730-6 
745 - 2 
746-2 

751 6 

748-1 

740 - 2 


748 - 5 

740-9 


748 -10 

740 -11 

751 6 | 

748-3 

740 -4 


748-5 

740-6 


748-7 

740 - 8 



Hi 


Universal-Gnprange 

CHROM-VANADl UM 


756 




mm 

ZaA 1 

Gian=- 

^efflickclt 

756 

165 

6 1 /! 

8.80 


757 


Universal-Gripzangen 

CHUOM-VANADIUM 

mit Auslosehfcbel 
Geschmredetc Backer 
Dratitsehnesder 



757-7 

180 

7 

10.20 

10 

2S0 

10 

12— 



SchweiBer-Gripzarge 

CHROM-VANADIUM 

mil Auslosehebd 



7 SB -1 


280 


11 


15.90 


758-2 


Gripzange 

CHROM-VANADtUM 

fur sperrige Werkstucke 
mit Auslbsehebel 



758-2 


280 


11 


15.90 


B»t*ll-Nr. 

mm 

Zoll 

759 

250 

10 


fgjf Sehnellsparm- 
UniverscHzange 
759 CHROM-VAN AOI UM 


mif durchgestecktem 
Gew^rbfi und BrennerlocN 



16,40 



Universalzongen 

CH ROM-VAN ADI UM 



6«*t«INNr. 


760 - t 

3 

4 


mm 

Ztfil 

H&tJsgloFH 

WtlMuml 

Vercfcfoml 

115 

4 V* 

5.40 

— 

240 

9'2 

9.50 

6.90 

375 

15 

21.40 

16.80 


mit HandschutZ'Isolierung lOOOOVolt 



760-11 US 4 1 /, 7.30 

33 240 9 1 /* 12.40 

44 375 15 24.80 


9.80 

20.20 


R 760 Reklamestand, 

mil 3 5f. Vfe* 28.50 

R 7601 drlO lsoUert 37,20 


20.70 

29.40 


Universalzange 

CH ROM-v A N A DI UM 

760 N mit 5 FLihrungsriller 



BcsfeH-Nr. 

760 N 




HochgEanr 

mm 

Zell 

^rchromr 


240 


9 |r 


13.80 


Ziindkerzenschlussel 


761 


doppelselftg 

mil urniegbarem Griff 



B«t*ll-Np. 


mfnt.'Zoll 


761 
761 A 


21 X26 


Varthreml 

KSpI* 

gaicJuNfftn 

4.60 
4.60 


762 


57 Ziindkerzenschlussel 

mit Kardangelenfc 
fur sthwer zugdngliche 
Kerzen 


Hj 


762 


21 («M 


II 

11.70 


V«£/l 


763 


ZOndkerzenschlilssel 
blonder? lang 
fiir lieftiegende Kerzen 
insbes. fiir Forsche-Wagen 



763 


21 ("M 


0.50 


£«■»/ 


7 / Ziindkerzenschlussel 

mil Kugetkopf (DBGM) 
fnsbesord^re fiir Volkwogco 



&cHc3L-Nr. 

764 


lYlrts.'ZoH 

21 ( ,3 m.) 


Vardireml 
Kepfe geschlitlen 


765 


ZUndkerzenschlussel 

mil Kugelgelenk (DBGM) 
fiir fait samt lithe 
Wagenlypen und 
Motoren mit seh-wer 
itigdngficher Kerzen 



765 


21 u. 26 


15.30 


ZiindkerzenschlUssel 


fiir Motorrod und Motorroller 


766 


766 



2i r*/«) 


3.40 




767 


Ziindkerzenschlussel 

mit Kugelgelenk 
insbes. fiir 
Mercfcdes-Wagcn 



767 


21 C 3 /i+) 


7.40 


ZUndkerzenschlussel 


spci. fur Volkswagen 

HAZET 2501, 2502. 2503 sighs Seile 43 


768 


RadmutternschlUssel 

CHSOMVANADJUM 

Pkw ft 



EesteU-Nr. 


mm/Zoll 


768-17 

19 


17 

19 P/ 4 > 


Verchr&mt 

Kdptc 

gcithlifftn 

9.— 

9 



Rcrdmutternschfussel 

CHfiOM-VAN ADI UM 

Lkw 



769- 


1 A 
3 A 


V« 

I 1 /a x1V= 


12.30 

15.60 


769-4 


Sleeker 18 3 


7.10 
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Mu^DQ ESC flMHA: £1 



BHtilMMr. mm/Zull 

Verdi ro ml 

772 1? ("7+) 

9 — 


Radschraubenkurbel 

CHHOM-VANADIUM 

DSP Nr. 912800 



jj Untversal-Rctdabzieher 

C H RDM‘VAN ADI U M 


781 


Zugarme verschieb- und 
ouswecbidbOF 
Lochk retsd u rchm esser: 
Minimum/Moxirrnum 90-200 mm 





v 


Beslell-Nr. 

781 - 3 


Verdi rom* 


781 


' m.3Zugarmen 
u. Sch laggriff 
m.SZugarmert 
u. Schlaggriff 
lose Zugarroe 
lose Schlogg riff e 


77 M 


95,90 
9.OS 
7,40 




782 

783 


Rodabzieher 

5PC2ULSTAHL 

2- und 3ormrg 



Besteil-Nr. 

Welle 

Tiefa 


mm 

mm 

m- is 

150 

80 

20 

200 

130 

763 - tS 

" 150 

80 

20 

200 

130 




784 

785 


Radabzfeher 

SPEZIALSTAHL 

2- und 3ormlg, bescnders slork 


784 

785 




69,50 
tOt .80 


786 


Dreiartnige Abzieher 

SPEZIALSTAHL 

ols Jrmei> urtd AuQen-Abzieher 
zu verwenden 



T 

ii& 

80 

1 

160 

115 

3 

225 

170 


Sealell'Ni', 

mm 

Frets 
per Pcrtu 1 

787-1015 

90 

20-40 

2015 

150 

34,- 

3035 

200 

47.60 

4000 

225 

56*1 ft 


787 


Zweiarmige Universal- 
Radabzieher 

SFEZIALSTAHL 



BesielJ-Nr, 

Spann* 

Welle Tiefe 

mil) mm 

Silfcergrnu 

Tackier* 

7 87 - 10 

00 

90 

35.70 

IS 

130 

90 

38.30 

20 

160 

150 

61.2ft 

25 

220 

150 

68.3ft 

30 

250 

200 

107.40 

35 

370 

200 

128.80 

40 

550 

225 

148.— 


Lose Abzugshaken 



mil normalen Glei tech uh era 


mit extra langen Glettechuhen 


787-1015 Lg. 
1025 Lg, 
3035 Lg. 
3035/4 Lg. 
3035,, SLg. 
4000 Lg. 
4000,4Lg. 
400ft/5Lg. 


190 

300 

300 

400 

500 

300 

400 

500 


15,50 
41,80 
64,20 
71,B0 
78+60 
68+60 
76+— 
84+50 




Innen-Auszieher 

SPEZIALSTAHL 


788 



BesJvM-N r. 

Spennwtiti 

mm 

Fain bkmk 
politrl 

788—1 

12^17 

15.50 

2 

16—21 

19.40 

I 

20 — 28 

23.10 

4 

27 —' 37 

25.80 

5 

35—47 

31.40 

6 

45 — 58 

37.40 

7 

56—70 

48.50 

6 

70 — 100 

74.— 

Gegenstutz-Vorrlchlg. 

BeJlfell-Nr. 

fur Aujrieher 

Silts rgraU 

tackiin 

788 -10 

786-i72uT3 — 

20.70 

20 

4, Si 6 u, 7 

30+20 

30 

8 

60+- 

; JWfftfij Lenkradabzieher 

iijBmmfl SPEZIALSTAML 

7R9 fur alle Lenkiaukrt 32-57 mm3 



78? 


mit 5 auswechsclbaren 
Emlegeringgn 


792 -1 

290 

2 

380 

792 -1 B 

Ersatzbacken Zfi 792-1 

tB 

Er^atzbocken zu 792-2 


50.70 


KoSbenringzangen 

790 



Bcsfett-Nr. 


tbr Kolbendnge Gin mvernickd* 


790 -1 
1 a 

1 


50 — 100 
65 — 110 
110 —ISO 


8.90 

9.60 

11 .— 


MBSjj 

791 


Ventilkeilpistoie 


zusamrnen mil 792 zu verwende 


6«idl-Nr- 

791 



195 


GJariivernkkd' 

7-30 


792 


Ventilfeder- 

Spannapparat 

zLisammeni mit 791 zu venvende,. 



22+90 

39+50 


per Paa? 

5.20 

5.20 


Ventllfeder- 
Hebezangen 

793 fiir unitengesteuerte Ven-tfte 



793-1 

250 

15.70 

2 

200 

16.40 


794 


Kolbenring- 

Spannbbnder 

mit SperrkSinke und 
Sponnschliisse! 


e«tcll-Nr. 



7M - 01 

1 

2 

3 


40 — 75 17* — 3 
40 — 125 2*/» — 5 
90 —175 3* 2 — 7 
70 — 175 3Va —7 




795 


BeileH-Nr. 



Ventiieinschleifer 

mit Saugnapf 



S^nrgfldclie 

mm 

Prei* 

20 

2.2ft 

25 

2.60 

30 

2,80 

37 

3.— 
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Li 


Cr 


msfederzange 

ROM VANADIUM 

aufgenietete Brenn&belage 



3«htll.N- 

mm 

Zall 

Vcrchronrl 

796 

215 

BV* 

7.80 

^3' 

Bremsfederzange 

CKRQM-VAN ADI UM 




797 


nit beweglfchem Teller, 

fur autgenietefe und geklebte Bremsbeldge 



'Haim 


Schlauchklemmen-Zangen 

CK ROM-V A N AD IU M 

clrehbcrrc Sackeo 



“3-1 und 798-2 mit Festsieltvarrichtung - 

1 -sfeNbore Maulbffnung fur versditeden groGe Scftleujchklemmen 


798 

205 

m-t 

280 

m-i 

415 


8 

11 

167 * 


13.80 
17.40 

18.80 


802 


Batteriedienst-Behalter 
a us sdurefeslem Gum mi fur 
ca. 4 Liter destillierles Wasser 



tmfl-Nr. 

rnhall 

Praia 


450 1 Gabelschliissd 10x14 

2,20 


760-3 1 UniversalTonge ¥jt" 

6,90 


811-3 1 Schraubenzieher 100 x 6 

3,10 


1848 1 Batterieiange S' 

10,50 


8020 1 Salieri duller 

5.40 


8021 1 Sdureprufer 

6.80 


6022 1 Palklemimenobzleher 

13.10 


8023 1 Polklemmernonge 

8024 1 Pol- und Klemmen- 

15.90 


Relnlgungs bursts 

3.20 

302 L 

1 BehfcHer leer 

42.90 

302 

kompleft 9leillg 

110— 


Batterie-Zellenprufer 



ms -1 

i 



gbKhaltlurfl 

Widerstd mJc 

Fnii 



1 

32,90 



2 

38.80 



Hszslji 


Werkzeugausrustungen 

CHR O MY AN ADI U M 


804 


in funfteiligen, stabilen Werkzeugkdsten. 
vorschiiefibor 



Kojle«flr<i8*; 530 k 20Ox 200 mm 


S^iiimCdlt einjchl. 

Beiteft-Nr. WnrkicugkQilan 

Gawichl kg 

Verthromt 

804 - 

1 Melr. 

84teiUg 

25 

487,— 

804 - 

1 A Amer. 

74tellig 

21 

361 — 

8G4- 

1 W EngL 

63 fellig 

16 

315.— 

884 - 

2 Metr. 

60 teilfg 

16,5 

295.— 

804 - 

2 A Amer. 

57 teilig 

18 

290.— 

804- 

1 W Engl, 

49 teilfg 

16 

269.— 

804- 

■ 4 Metr. 

56 fci Irg 

20 

325,— 

804 - 

4 A Amer. 

52 tail ig 

18 

284.— 

804 - 

4 W EngL 

41 fethg 

16 

244.— 

804 L Werkzeugkasten, leer 

8 

42.50 

1 M HALTS 0 6NISICNT 



Mtlr, Sort. 

Anvar. Serf. 

Engl. Sort. 

Nr. 

Beieichnuny 

S4teiliS 

74lailig 

63t«ilig 


HAZET 804-1 

HAZET £04-1A 

HAZET aCHMW 

430 

Sleckschlussel, 

Sk9 

— 



massiv 

10x11 

— 

— 



12x13 

—. 

— 



14x15 

— 

— 



16x17 

— 




18 X 19 

__ 

— 



20 x 22 

— 

— 



21 x 23 

— 

— 



24x26 

— 

— 



25x28 

— 

— 



27 x29 

— 

— 



30 x 32 

— 

— 

433 

Drehstlft 

0619 

— 

— 

433 

Drehslift 

2032 

— 

— 

450 

Gobelschliissel 

6x7 

7* x 7» 

Vi* x *hi 



8x9 

*/li X 7* 

V» x v* 



10x11 

*/l6 X 1 */J> 

7* X 7« 

V* X 3 /ia 



. 12x13 

Via x V* 



14x15 

V* >t 7« 

V* X 5 ,i* 



16x17 

*ht x */• 




18x19 

<7m x"/« 
7» X */* 
*7aiX'Vw 

v* x T M 



20 x 22 

7« x V* 



21 x23 

V* x V 16 



24x26 

7» X '*/i» 

7 « x V'a 



25x28 

'*/« x 1 

7 * X> 



27x32 

1 X 1*/* 

610 

Ringschlussel. 

— 

V* x V« 

7* X 7i* 


gerade 

— 

*/■ x v» 

7<* x 7'* 


— 

V* x 7« 

7* x7i* 



— 

l '/aK ,l /« 

7** x 7« 



— 

7* x’7» 
7< x“/» 

7* x> 



— 

7i* x 7> 



— 

'»/«x 7* 

7* x7i* 

630 

ftingschlussei, 

gekrdpfl 

6x7 

8x9 

10x11 

12X13 

14x15 

16x17 

18x19 

20 x 22 

21 x 23 
24x26 

25 X 20 
27x32 
36x41 

7* X Vi* 
7» x 7« 
7* x 7» 
'V«x’7« 
7* x "/** 

3 /4 x“/a 

7* x 7’* 
7** x 7* 

7* x7i* 
*/i* X 7. 

7* X 7 /l 6 
7t* x 71 

7 , xV,* 
7<* x 7 . 


'7'* x 7* 

,S /l4 X 1 

1 x 17 . 

I 7 «xi 7 * 





900 Z 

Zwdllkonlemsdtie 

12 13 14 

7* 7i* 7» 

V« 7* 7» 


7*' □ Anfrieb 

15 16 17 

7i» ”/» 7* 

7 * 7 t« V* 


18 19 20 

’7'* 7* *7** 

7«* 7* *V» 



21 22 23 

’*/»• 7 . 1 s /i* 

7* 



24 26 27 

“/» 1 17,6 



28 30 32 

17 * I 3 / 11 * 17 * 


2140 

Hammer 

300 g 

— 

— 

2141 

EngL Hammer 

— 

7* lbs. 

7* 1 ^. 


FortrtfaUflg fttichrie Seilc 


21 
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Werkzeugausrustung 

CHROM-VANADIUM 


INHALTS 0 BlfiSlCHT (Ferhehtung) 


Fijr alte 

650-12 

650-20 

730^-3 

740-3 

745- 10 

746- 2 
760-3 
763-19 
811-6 

811-13 

813-3 


911 


Scrtimenlc: 

2 Reifenheber 12" 91S 

2*1*0 20' 916 

1 FlachmerGel ISO X 18 917 

1 Kmixmeiftd 150x8 918 

1 Durthschlbger 120x2 920 

1 Kdrner 120x12 980-13 

1 Universe Isa nge 9 1 i" 

1 Radmutternschlussel Pkw igoi-2 
T Schraubenzieher 1850-3 

125 x7 2120^-B 

1 dito 200x10 2122-8 

1 dito 100 x 3,S 2123—B 

7 Betdtigungswerkzeuge 2154 

Va' □ Anlrieb 
Schwunggriff 16 V** 


T-Griff 12 ¥ 
UmschoHknorrc 12 
Verktngerung 5 * 
WrJdngerung 10 
Umversalgelienk 
Sch raubenzi eher- 
Elnsotx 13x2 
1 Seitenscbneider 6 
1 Kom bizamge 7" 

1 Rundfeile 8 * 

1 Ffachfeife 8" 

1 Dreikontfeile 8' 

1 Bandmofi 2 m 




804 


Werkzeugausrustung 

C H ftOM-VA N ADI U M 





Kaste*vgrrj&*: 530x200 x 200 mm 


inhaltsdbessicht 


Nrt 

fiexeidiriunfl 

Mttfr- San. 
tOteilifl 

HAStrr fitw-2 

Xmfl-r, S&n r 
57t#ilitf 

HAZET $04-2 A 

Engl. Sort. 

49 Hili g 

HAZET A04-2W 

450 

Gabebchlusselsatz 

6x7 

V* x 

7« 

7t6 X */ ai 


im „Remscheid“- 

0x9 

7«x 

i4 /» 

3 /m X 7* 


KJeirinnhalter 

10x11 

7* X 

y« 

1 a X*/i* 



12x13 

V* X 

/is 

7 it x V* 



14x15 

”/m x 

"/ 1 * 

V* X a /ifi 



16x17 

V* x 

V* 

7 ux 3 /- 



10x19 

m /m X 

7 * 

3 /l X T 16 



20 x 22 

iS /it X 

1 

7'i* x V* 



24x26 






27x32 




630 

Ringsch tiisse t. 

6x7 

V* X 

a- 

7 < x a / 14 


gekropft 

0x9 

3 /s X 

v» 

7 it x 7 a 


10 x 11 

7a X 

v» 

Va X s /m 



12x13 

w /m X 

"/ 1 * 

716X 3 > 



14x15 

*/> x 


3 'a X T /» 



16x17 

3 /* X 

*7« 

7 /l*X V’a 



10X19 

«/l*X 

7* 

'/a x*/« 



20 x 22 

M /l* x 

1 

9 ju X */ fl 

m z 

Zwblfkanteinsdtze 

10 12 13 

»/• T .i* V* 

3r ti V 4 S /16 


*fi" □ Antrieb 

14 15 16 

’Vs 

* 7 * 

7* 7 I* Vi 



17 18 19 

’"A* Vi 

^/aa 

*'1* 5 .-'t 11 /l 6 



20 21 22 

«/« T '< 

"V,* 

*1* 



23 24 26 

".'a 1 

1 Vi* 




27 28 30 

17 * 171 * 17 * 




32 




2140 

Hammer 

300 g 

— 


— 

2141 

Engl. Homraer 

— 

7* lbs. 

3 /i lbs. 


Fur die 

65CM2 

650-20 

730-3 

740-3 

745-10 

760-3 

811-6 

811-13 

813-3 


911 


Sortlnrantfi: 

2 Reifenheber 12* 

2 dito 20' 

1 FlaehmeiBel 150x18 
1 KreuzmeiGel 150x8 
1 Durchschldger 120 x 2 
1 Uni versa Eia n g e 9 T /z " 

1 Schrou ben zither 125 x7 
1 dito 200 x 10 
1 dito 100 x 3*5 
7 Betaligu ngswerkzeuge 
f /a w □ Anlrieb 
Sdiwunggriff 16 1 /*' 


915 T-Griff 12* 

916 Umschaltknarre 12 

917 Veriqngerung 5 ' 

918 Verio ngenng 10“ 

920 Universalgefenk 

900-13 Schroubenzicher- 

Einsotx 13x2 

1850-3 1 Kombizange 7 * 
2120-8 1 ftundfeiie 8 

2122- B 1 Flochfeile B 

2123- 8 1 Drcikantfeite B y 


804 


Werkzeugausrustung 

CHROM-VANADIUW 



KaitengrrsBo: 530 x 200 x 200 mm 


IN H ALT50 BE rsicht 


fleHlehnung 


450 Go be tsch Kissel 


630 


Ringschlvssel. 

gekrdpft 


900 Z 


Z wolf ka Met nsdtze 
V*' Q Antrieb 


Mslr. Sart. 
56twlig 

HAZET 

Amar. Sort. 
52leiiig 

HAZET A 

EngF. Sort.* 
41- Hilig 1 

HAZET 

6x7 

7* * s « 

V*‘X 

3x9 

5 /l*X Va 

7» x '/i 

10x11 

S /l* X 

y* x 7i 

12x13 

^■■e X 7 hi 

7 ’ 1 * x v* 

14x15 

Va 5< V« 

V* x 5 /i 

16x17 

Vu X > 

V,*x vi| 

10x19 

”/aa X 

7* x 7* 

3 /» X Vi 

20x22 

7 /«x Vf 

7 * x : * 

21 x23 

®/M X 13 « 

24x26 

T * X 1S 1* 
1S ’l6Xl 

*.'16 X * t 

25 x 20 

7 . X 3 . 

27 x 32 

36 x 41 

1 X 1 T /s 

% 

6x7 

V* x 5 

’ » X 3 1 

8x9 

i 'a X Vi* 

7 .* X ’ » 

10 xll 

V* ^ 9 /i* 

y* x 71 

12x13 

f 7» x "/ 1 * 

7i#x s . 

14x15 

7* x 7 * 

7* x 7 * 

16x17 

»/3> X 1S /l* 

’.'Itx ' ! 

10x19 

7 - r * x 15 /u 

7* x 7, 

20x22 

21 x 23 

24 x 26 
25x20 

27 x!2 
36x41 

l5 /l* X 1 ' 

1 xlY* 
i 1 / 1 * x 

Vi*x V* 

12 13 14 

v» V" 

Via f9 > V 1 

7l6 ? /a 3 

15 16 17 

7 . v« 1 

18 19 20 

tt /l* 3 /* 

5 ' 0 T1 

21 22 23 

24 26 27 

20 30 32 

*7i* V. 1s /i* 
*Vh 1 IVii 
IV* i 3 /t* IV* 

|7* 

1 


Fur otle Sortimente' 

760-3 1 Universa flange 9 1 /a 


760-4 

011-6 

011-13 
813-3 


911 


1 dito IS 4 
1 Schraubemieher 
125x7 

1 dito 200 x 10 
1 dito 100x3,5 
7 Beldiigongswerkieuge 
f /i* □ Antrieb 
Schwunggriff 16Va # 


915 

916 

917 

918 
920 
980-13 


T-Griff 12* 
Umschaltknarre 12 
Verio ngerung 5' 
Verldngerung 10" 
Universalgefcenk 
Sch ra u benzi eh er- 
Einsalz 13x2 


22 


WWW 






















































otorrad- 

erkzeugsalz 

ROM-VANADIUM 

’lastle-Tasdre, iDteilig 



Vtrthr, 


450 


650-6 
766 
Si 2 
1&50-2 
2131 


Gabelst Mussel 
S x 10 9x11 

12x14 17x19 
ficrfenheber 6 
Zuridkerzen-Sthl, 
Sthraubenz. SO x 6 
Kombizange 6^ 
Zundkerzenburste 


105 


29.60 


806 


Herrenfahrer- 

Werkzeugsotz 

CHROM-VANADJUM 

in PEasIrC’-Tosche, 9teilig 


w itr, Matte 
450 


760-3 

761 



011-9 
2131 1 

* T 

p**rik. Mofie 


5 Gabelschlijssel 
Sx9 10x11 
12x13 14x17 

19x22 

1 Umvcrsalzg. 9VV 
1 Ziindkerzen- 
Sctilussel 21 x 26 
1 Sdi rau be nz. 150x8 
1 Ziindkerzenbijriie 


34,- 


wie Yor, jjedoch. 

450A 5 Gabefschlussel 

s /i*x 1s /w 5 ;■ X T /w 

w /kx7* 

761A 1 Ziindkenen- 

ichliissd 13 /i* xr 


»A 


34. 




808 


Herrenfahrer- 

Werkzeugsatz 

CHROM-VANADIUM 

in Vail rind led er-Tasche 
mil RejflverschEuR h iSleKi* 


4SQ 


730-3 1 



746-2 

760-3 

764 


811-9 1 

1850-3 1 
2140-3 1 


GabelschliJssd 

6x7 8x9 

10x11 12x13 
14x15 16x17 
1S x 19 20 x 22 
Flachmelfiet 
150 x 18 
Korner 120 X 12 
Unlversalzg. 9 1 /a w 
Zundkenen- 
Schtlissd 21 
Schraubenzieher 
150 x 0 

Kombizange 7 V 
Hammer 300 g 


119,60 


W«£-4 


808 


Herrenfahrer- 

Werkzeugsatz 

CHllOM-VANftDtUM 


Amcrik. MaOe 


Bcsfetl- 

Mr. 


450 A 6 Gabelsthliissel 

'/a x 7 14 * r 7« 


3 /a X T /ti 

7*** s 


730-3 

746-2 

760-3 

764 

811-9 

1SS0-3 

2141 


7* x 7t* 

^aax'Vit 

7* *7* “/MX 18 /** 

1 FEachmeiRel 
ISO x 18 

1 Kdmer 120x12 
1 Untversalza iigc 

1 Zundkerzefi- 
schlussel 21 
1 Schraubenzieher 

1 SO x 8 

1 Kombizange 7" 

1 Hammer 7* lbs. 


SOS A 


120 ,— 


809 


Grower Werkzeugsatz 

CH BOM-VAN AO IU M 

in Plastic-Taschfip ZOteiHg 



Melr. Made 
450 


650-12 

730-3 


745- 12 

746- 2 
760-3 
764 

76849 


811-6 

1850-3 

2140-3 

809 

Amerik. MaRe 
450 A 


S Gabelstbliisscl 
6x7 8x9 

10x11 12 X 13 
14 X IS 16x17 
18 x19 20 x 22 
2 Reilen he ber 12" 

1 Flachmeifiel 
150x18 

1 Du rehsehl cigar 
120x4 

1 Kbrner 120 x 12 
1 Uniirersalzg. 97a* 
1 ZOndkefzen- 
schlussel 21 
1 FEadmuttern- 
schlussel 19 
1 Sleeker dazu 
1 Schroubenxieher 
125x7 

1 Kombizange 7' 

1 Hammer 300 g 


85— 


8 GabelscMussel 

7* x 5 /» 7 i*x’7m 
’/» x V« f /i X ♦,■> 

V«x’/* ,, mx'7«* 

“/ax”/-* 

I Reifenbeber 12" 

1 FlochmeiBel 
ISO x IB 

74542 1 Du rchsth Eager 
120 x 4 

1 Kbrner 120 x 12 
1 Universalzg. 9 i /2 v 
1 ZiMdkerzen- 
sth Kissel 21 
760-19 1 Radmuftern- 
schllissei 19 
1 Sleeker dazu 
Schraubenzieher 
125x7 

Kombizange 7 


650-12 

730-3 


746-2 

760-3 

764 


811-6 


1850-3 

2141-1 


P 

1 Hammer 7* lbs 


809 A 


06,- 


IBS ' 

811 


Werkstatt- 

Schraubenzieher 

CHROM-VANADtUM 

dvrchgehende KMnge, 
Hclzheft 





fieifeH-Mr. 

an - f 

i 

3 

4 

5 

6 
7 
a 

~9 
10 
11 
12 

13 

14 
13 
16 


7S x 5 
100x5 
100x6 
150 x 6 
100x7 
125x7 
150x7 
100x8 
150 x B 
200x8 
200 x9 
150x10 

200x10 

250 x 10 
200 X 12 
250 x 12 


PrtLi 

2.50 

2.70 
3r10 

3,30 

3.30 
3,40 

3.70 
3.70 
4.— 
4.20 

4.30 

4.50 
4.80 
5.10 
5,60 
6— 


812 Motorrod-Schraubenzieher 

CHROM. VAN AD3 UM 

Holzhefl 


81Z 


50 x 6 


I.40 


813 Elektriker-Schraubenzieher 

CHROM-VANADIUM 

Hofzheft 


013 




BeiMF-Nr. 

fllr Sthro ubfl fl N r. 

MM 

914-0 

0=1 

60 X'3 

i 

2 — 4 

95x4 

2 

S —10 

140x6 

3 

12 — 16 

160 xB 

4 

18 u. grbQer 

ISO x 11 


1 

2 

3 

60 X 2.5 
80x3 

100 x 3.5 

1.30 

1.40 

1.50 

4 

120 x 4 

IJ0 

S 

140 xS 

f ,90 

6 

160 xS 

2,20 


814 Kreuzschlitz- 

Schraubenzieher 

CH ROMrYA NADI UM 

Holzheft 



Kurze Form 

&14-01 
02 
02 a 


2 — 4 
5—10 
5 — 10 


30 x 4 
40 x 6 
46x6 


Prci* 

2,20 

2.30 

3.10 

5.60 

7.60 


2,10 

2.40 

2.40 


815 Schraubenzieher 

C H ROfVUV AN ADI U M 

durchgehende Vierkantklinge 
mil Seehskcmt, Holzheft 




mm 

Prcii 

BI S - l 

2 

3 

100 x 5.5 ' 
12S x 7 
150x9 

3,90 

4.70 

6,20 

4 

175x10 

7.30 

5 

200x11 

8.40 

6 

250x13 

9.70 


23 
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Winkeischraubenzieher 

CHROM-VANADIUM 


gese n kgesth m J edet 
Klirgenstellurig 90* und 45° 



Bwfoll-Nr, 

90* 45* 

mm 

Prtil 

90* 45' 

81B -1 

818 -If 

100x4 

2.50 

2.70 

2 

22 

125x6 

3«— 

3.20 

3 

33 

I SO x B 


3.70 

4 

44 

175x10. 

4.30 

4 JO 

5 

s$ 

200 x 13 

S.lfl 

5.40 


81? 


Kreuzscfililz- 

Winkelsdiroubenziehef 

CKHOMrVANADfUM 


Spcften PHILUPS-*EC£SS 

roc* D*4 S2i1 





far Schmubtn Hf, 


819- 


100 

ISO 


2-10 

12-18 und groSef 


1.60 

5-40 


WMfi Schaber 

Hmmmm chsom-vanadium 

820- Hcllheft 


824 



e«t*ll-Nr, 

mm 

Priii 

B20—1 

125 

4.10 

2 

150 

4.60 

3 

200 

5.80 

4 

250 

7*— 

821 -I 

150 

5,™ 

2 

200 

5.80 

3 

250 

6.30 

4 

300 

7.— 

824-1 

125 

4,30 

2 

150 

S,— 

3 

200 

6,— 

4 

250 

7.30 

jjfWPffif Werkstatt- 
jltcSSStl SrhffiuhRrmRhRr 

fiXfl CHROM-VANADIUM 

mit runder KlEnge 

, 

Trans pa rent heft 

m 

830 -1 

75x5 

2.90 

2 

100 X 5 

3.— 

3 

100x6 

3.80 

4 

150x6 

3.90 

5 

100x7 

3.90 

6 

125x7 

. 4.— 

7 

150 x 7 

4.20 

8 

100 X 8 

4.20 

9 

150x3 

4.60 

to 

200 x3 

5.40 

11 

200 x 9 

5.60 

12 

150x10 

5.70 

13 

200 x 10 

6.— 

14 

250x10 

6. B0 

15 

200 x 12 

6.90 

16 

2S0 X 12 

7.30 


weieM 


831 


832 


832^ 1 
2 

3 

4 

5 

6 
2 
8 


833 


Werkstatt- 

Schraubenzfeher 

CHROM VANADIUM 


mit vEerkantiger KNnge, 
Transparent heft 



831-1 

75x6 

3.20 

1 

100x6 

3.40 

3 

150x6 

4,30 

4 

100x3 

4,50 

5 

150x8 

5.40 

6 

200 <8 

4.10 


150x10 

6x90 

S 

200 x 10 

7x30 

9 

250x10 

7.90 


Elektrifcer* 

Schraubenzieher 

C H BOM- V A NADI U M 

T ram porentheft 


60 x 2,5 
80x3 
80 x 3,5 
100x4 
120x4 
140 x 5 
160 XS 
200x5 


1 + 90 
1 .— 
2,20 
2. SO 
2.60 
3.10 
3 JO 
3 + 40 


Elektriker- 

Schraubenzieher 

CHROM-VANADIUM 

bis on die Schneide isoliert. 
Transparent heft 


833-1 

2 

3 

60 X 2,5 
80x3 

80 x 3,5 

'2:30 

2,50 

2J0 

4 

100x4 

3*— 

5 

120x4 

3.10 

6 

140 x 5 

3,60 

7 

160 x 5 

4,— 

834 

Schraubenzieher 


CHROM-VANADIUM 


fur Vergaser, kurze Form, 
T ra ft spa rentheft 



24 


834-1 

2S x S 2.80 

2 

IS x 6 3— 


r 

25 x8 3-80 

4 

25x10 4.10 

835 

Kreuzschlitz- 



Schraubenzleher 



CH BOM-VAN ADI UM 



Transparent heft 

8 




BettaJI-Nr. 

mm !Qr Sehrov*?trt Nr, 

Preli 

835-0 

70 X 3 0 — 1 

2.90 

1 

10S X 4 2—4 

3.10 

2 

15S X 6 S —10 

4.40 

3 

ISSxB 11—16 

6.90 

4 

215x10 18 u. grislier 

9.10 

Kune Form 

M5-W 

30 x 4 2 —4 

3.20 

02 

40x6 5—10 

4*10 

www.mundO' 


HBMlk 


836 


Werksfatt- 

Schraubenzieher 

CHROM-VANADIUM 


Vierkortiklmge mit Sechskat 

Tran spa rentheft 




mm 

Preis 

100 x 6 

4730 

125x7 

5.40 

150 x 9 

7.— 

175 X 10 

a m 

200 x 11 

9.70 


837 


Zundkerzenprufer 

C H ROM-VAN ADI U M 

m1 1 Neg n rohre. Trar5pa renth 



337 - 1 

1 a 

2 

50 

100 X 4 
100x5 

“ 2+60 
3.00 
4.30 

* spitz, mit Clip und Schutzkappe 


838 


Ventilemstell- 

Schraubenzieher 

CHAOM-VANADIUM 


fur hangendc Vcntile, 
Transparentheft 


file 

170 


6.30 

m 

Schraubenausdreher 

CHROM-VANADI UM 


840 


——gji 






RaJftlJ-Nr. 

0 

mm 

Lange 

mm 

Preii 

840-T" 

1,4 -3 P 6 

50 


2 

2,1 - 4,9 

S7 

lad 

3 

3,1 - 6,5 

64 

1,40 

4 

4,8 - 8,8 

71 

1.7tf 

5 

6,2-11 

78 

2 H 

6 

9,4-15 

85 

3.2d 

7 

12,7-19 

92 

4.60I 

B 

17,5-24 

100 

6.50 

9 

24 -31 

112 

load 

10 

31 -39 

122 

23 + sd 

fl 

39 - 48 

134 

33.50 

12 

48 -59 

150 

50.70{ 


Siitze in 

Plasiic-Behdllem 



Bestfl-I !-N r- 

840-15 

16 

18 


Ifthdll 


1 — S 
1 —6 
1 —e 


M2 


Stehbolzenauszieher 

spezialstahl 


845 


Vi 




mm^Zell 

BtankpgJ.,- 

845- 13 

13 

V* 

IfStt 

19 

19 

V* 

24.90 

25 

25 

1 

43.80 
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Mecksehfusselsatze 
:hrow*vamadi um 

it Sechskent-Einsdtien 


Mefr. Malle 



fohaH 

Vcrthfflffll 

Kbple 

g&dilitftn 

***rtll-Nr. 

fr-kani 

Bclatigungi- 

Werkzeuge 

m 

4 4,5 5 

5,5 6 7 

8 9 10 

11 

865 

866 

867 

666 

45.80 

851 

wie 650 

wie 850 
USOtzlich 

760-1 

633-1 

54.40 

852 

wie 850 

663 864 

665 866 

667 866 

869 

79.80 

Amerik. Made 



850 A 

®/rt 7 :'s3 

> */» 
*}« "/» 

865 

866 

867 

868 

41.60 i 

851 A 

wie 850 A 

wie 850 A 
xusdtxlich 
760-1 

B33-1 

50.20 

852 A 

w|e 850 A 

863 864 

865 866 

867 868 
869 

75>40 

Engl. Mo Be 

850 W 

8&A 7 BA 
6 BA 5 BA 
4 BA 3 BA 
2 BA 1 &A 
0 BA 

865 

866 

867 

863 

43.B0 

I 81 W 

wie 850 W 

wieBSOVV 

zusdtxlich 

760-1 

833-1 

52.40 

RW 

wie 850 W 

863 864 
865 866 

067 868 

069 

77.60 






f Stecksdnlusselsatze 

if CHROM-VANADIUM 

853 

mlt Secliskarit-Einsdtxer 


1 

Hi 

v elr. Mo Be 



153 

4 4,5 5 
5,5 6 1 

0 9 10 

11 

m 864 
365 366 

867 86& 

869 870 

760-1 833-1 



Kieingabelsctiliissel 330 

3.5 X 4 4 X 3,5 

4.5 x S S x 4,5 

5,5x6 6x5,5 

7 X S 0x7 

5 X10 10x9 

11x12 12x11 

129.80 



Amerlk, MaBe 



Iflhalt j 

Vtnlvr&ftil 

KopSc 

gtidlliRtn 

BmUIM-V- 

EafilQUe 

BeJoligungi- 
Wi rkicugs 

853 A 

7* V« 

* : ti 1 /j3 

*/* 7 /l* 

863 864 

865 866 

867 868 

869 870 

760-1 833-1 



Kleingobclschl. 330 A 
,:1 /u x 15 *. ,5 /m X ’*;** 

7 ax ■* y* x y* 

7 31 X 5 ,* *Mx *}t* 
"jii X */• */• x”/« 

V«6X V* 

117,80 


Engl- Mafie 


853 W 

8 

BA 7 &A 

663 

864 


6 

BA 5 BA 

$65 

066 


4 

BA 3 BA 

867 

060 


2 

BA 1 BA 

069 

070 


0 

BA 

760-1 

833-1 



Kleingo belschl. 

330 W fl1 ‘ e0 



9 *8 BA 

8x9 

BA 



7 x 6 BA 

6x7 

BA 



5 X 4 BA 

4x5 

BA 



3 x 2 BA 

2x3 

BA 



1 x 0 BA 

0x1 

BA 


MMr Sechskant-Einsatze 

ttB 1 CHROM.VANAOlUM 

850 



Achtkant-Einsatze 

CHftOM.VANADIUM 



Amerik, MaGe 




Verchromt 

Bwttll.Nr. 

ZaJI 

Kflpf c 
gejchliffcn 

850 AK - OB 

~*/7 


10 


1,20 

11 

a /i 


JBB 

Betotigungs- 

werkzeuge 


858- 

cmsom-vanaoiuw 


870 



•“* 




Metr. MoBe 


Vtodtroart 


mm/Zoll Kbpli 


geiehlifffln 

850-04 

4 

45 

4,5 

05 

5 

55 

5,5 

06 

* 2,20 

07 


08 

8 

09 

9 

10 

10 

11 

11 

Amerik Mafle 

8S0 A - 06 

*/» 

07 

7 h* 

08 

V* 

09 

2.20 

10 

7*‘ 

11 

1 /» 

12 


14 

- _ Vi*_ 1__ 

Engl. Mafie 


850 W - OS 

S BA 

07 

7 BA 

06 

6 BA 

05 

5 BA 

04 

4 BA 1.20 

03 

3 BA 

02 

2 BA 

01 

1 BA 

00 

0 BA 



870 



— — - 

Vtrzhrvtnt 

B«1*ll-Nr. 

Bezaichnung 

KBpfc 

Gesehliflen 

858 RE 

ficduzlerelnsati 



7** □ massiv 

V □ hohl 

3,20 

058 Rll 

ReduzEereSnsotz 



7 ** n ^ assjv 

7^ O hohl 

3,40 

863 

Umschaltknarre 47a" 

17.20 I 

863 E 

Kompkttes Einsatzteil 
mil Drehknopf und 

10.50 


Federrlng 

864 

GeLenkgrlf? 6" 

0,80 

065 

Sehie beg riff 5" 

3.40 

866 

Vietkanlknebel 5" 

5.60 

867 

Verldngerung T 

3.20 

868 

Ver Idngerting 6 

4.10 

869 

Kafdangelerk 

7,— 

070 

biegsame 

Verldngerung 6" 

5.60 


V 
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Steckschlusseisolie 

chrom-vanadium 

mlt Sechskant-Efnsahen 


680 A j V* *h* 

8811 8013 


*/• 7 /'* 

8314 8815 


1 2 7« 

8816 8820 

115.80 

*/* "/,* 

8021-1, 6,12 


»/. 




Mefr, Mo Be 


mV-Nr. 


aso 910 ii 
n 11 M 

IS 16 17 
IS 19 70 
21 22 

&B1 wie 830 

lusdlzlkh 
| 6 7 8 

Amerlk, MaBe 



8811 0813 

8314 8815 
8816 0820 
8021-3, 6,12 

wie 8S0 


130.80 


137 JO 


SB 

880 Z- 
882 Z 


Steckschlusselsdlze 

c H ROM- VA N A D l UM 

mit Zwblfkant-Elnsolien 


3 /a 


Metr. MaBe 



In hair 


Ecsftl |-N r, 


880 Z 


881 Z 


Einiot*® 

12-kq nl 

9 10 11 
12 13 14 
15 1617 
18 19 20 
21 22 

wie 380 Z 
zusofcFieh 
6-Kant- 
Einsatze 
6 7 8 


Btlahgung;- 

Wtrkieuge 

8811 3813 

8014 8815 
8016 3820 
8821-3, 6, 12 

wie 830 Z 


VcFKhrgjni 
KopFc 
gta th I iffen 


130 JO 


137 M 


Amerik. MaGe 


381 AZ 

> ’/«, 
Vi v« 

'»/» v» 

"/« 3 4 

“ « ,3 ;'i6 

V* 

^il 8313 
6814 8015 
8816 3320 
0821-3, 6, 12 

123 + 20 | 

882 AZ 

wie 881 AZ 
lusatilich 
6-Kont- 
Einsdtze 

v* V« 

wie 801 AZ 

127,80 

Engl, Mo fie 

880 WZ 

/• 

'!* V'* 
3 > J />‘ 
Vi 

8811 8313 

8814 8015 
9816 8020 

3821-3, 6,12 

104.20 


Amerlk. u. 

800 A WZ 


engL Made 

*/• "7 


V* 7« 
'*/« V* 

"/■* ft 

“/SI * */« 

T /i A 

Vi ft* 

ft ft* 
V- 7« 

Va W 


8311 
8314 
8016 
8821-3*. 6„ 12 


0813 

0815 

8820 


142.— 


Steckschlusselsatze 

CHROM-VANADIUM 

mil Sec hska nt- E i nsd tze n 



B*tf*ll-Nr 


884 


6 7 8 
9 10 11 
12 13 14 
15 16 17 
18 19 20 
21 22 
wie 863 


6813 8314 
8821-6 


wie 883 
zusatzlfch 
3816 


71.20 


98.— 




888 Z 


Steckschfusselsatze 

CHROM-VANADIUM 

mit Sediskant- und 
Z wolf ka nlEi nsdtzen 


Amerik. Mo Be 

334 A 


y* 

v» 

8813 8814 

V. 


8818 

Vi 

Vi* 

8821-* 

V* 

"/r. 


*/. 




76.20 


883 Z- 

884 Z 


Stedcschlusselsatie 

CHROM-VANADIUM 

mit Zwotfkanl-Einsdtxen 


Metr. MaRe 



Bcitfill-Nr. 

1 

Emidh* 

11-kani 

Inhgill 

Berdiigwngi- 

Wirkieirgn 

883 Z 

f 9 10 11 
12 13 14 
15 16 17 
18 19 20 
21 22 

8313 8814 
8821-6 

834 Z 

wie 883 Z 

wie SSI Z 
lusdtzlich 
8016 

Amerik. 

Mafie 


884 AZ 

V* 7<* 
' 2 Vi* 

■v» y. 

"/i* 7* 
*V» ,3 /l* 
V* ,s /i* 

0813 8814 
8816 

3821-4 

Engl. Mailt J 

384 WZ 

V/ 

*4 ■/« 
V* 7« 

V* 

8813 0314 

8016 

8021-6 

Amerik. U. engl. Mafie 

884 A W Z 

v. y« 
V* 7» 

y* v* 

V» A 

V* Vi* 

v* y** 

V. v /. 4 
v«w 

8813 8814 
8316 

8821-6 


68,40 


91,20 


06.80 


72.60 


90,60 



Metr. Mafic 


B-istell-Nr. 


Inhall 


Amerik. Mafie 

383 AZ 


wie 838 Z, jedoth 
Sechskant-Einsatie: 

V* */« 

Zwalfko n t-Ei nsd tze: 

y* 
w /» 

*7» 

7 wo If ka rst- E i nsd fxe, 
extra tief- 

V* ft* V* ft 
■ft* ft "/« ft 


r I 

U 


*,* 

V* 

"/« 

4 

h* 

7* 




16 


Engl. Mo Be 

080 WZ 


Z wo El ka nt- E i nsidtse: 

V* ft* Vi *’ 


v- 


v* 


Z wo 11 ka nt- E i nsd tze, 
extra lief: 

V< 7 « V* V* 

7* 7« V* 

auswethiclbare 
Schra u benzieh e r- 
Einsatze: 6 8 10 

Schrcwbenaiieher- 
ErmatZr test: 17 
Schra uben^ieher* 

Einsdize fur Kreuz- 
Sehlitochraubetl: 
Grofie 2 3 4 
Beta I i g u ng & we rkze ug e 
wie 898 7 


Ycncbrginv| 

KopPe 


14 

20 


14 

20 


Sechskont-Einsafze; 

6 7 3 

Zwdlf ka nt-Ei nsdtze; 

9 10 11 12 13 

15 16 17 10 19 

21 22 

Zwblf ko nt-Ei nstitze, 
extra lief: 

9 10 11 12 13 

15 16 17 10 19 

21 22 

Einsatze fUr Inneiv 
S echsko nteth ra u be n: 

3 4 5 6 7 3 
9 10 12 

auswechselbare 

Schraubenxieher* 

Einsatze: 

6 S 10 

SchraubenizieJier- 
Einsatz. test: 17 
Sch ra u be nzi ebe r- 
Einsatze fur Kreux- 
sc h II izseh raw ben: 

Grdfle 2 14 
Betatig u n g s w e rkzeu g e: 
3811 8012 3813 

BS14 3815 8816 
8819 3820 
8021 - 3, 6. 8, 12 

8030 ese ri 


332.80 


25*3.30 


237.40 


28 
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Uchskant-Einsatze 

HROM*VANADIUM 

jyi 



Melr. Ma Be 

Beskll-Nr, 

880 - 06 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 
10 
11 
22 

A Frier 1 k. Mo Be 

080 A - 06 
10 
12 
14 
16 
IB 

20 

12 

24 


min/Zall 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
IS 

19 

20 
21 
22 


v* 

St. 


Ifi 

la 


VrjrcJir-omi 
KbpFr geitM, 


2.30 

2.40 

3.— 

3.20 

2.30 

2.40 

3.— 


8801 


to Zwolfkant-Einsatze 

CHROM'VANADIOM 



} HS££jji 


880 TZ 


Zwolfkant-Einsatze 

CHROM-VAHADIUM 

extra lief 


3 /« 


880 Z-09 

9 

10 

10 

11 

11 2.36 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 2.40 

16 

16 

17 

If 

18 

IB 3*— 

19 

19 

20 

~20 

21 

21 3.20 

22 

22 

[ Amerik. MaBe 

HO AZ -11 

”/» 

12 

2-30 

14 

7« 

16 

'/a 

18 

*h* 

19 

’»/» 2.40 

20 

*/« 

22 

"Jr 3 .— 

24 

3 /j 

25 

“/« 

26 

3.20 

28 

7* 

30 

*4* 

Eng!. Mo0e 

380 WZ -04 

v> 

06 

3 ,.» 2.30 

08 

V* _ 

10 

'*/« | 2.40 

n 

’/» 3-- 

14 

!'* 3.20 

16 



MeSr. Made 

Eeitcl l-H r. 

BB0TZ-09 

10 

11 

12 1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Amerik. MaBe 



V*rclbrOriil 


mm/ZoUl 

Koplc 

geichliHcin 

9 


10 

3.40 

11 


12 


13 

3*80 

14 

4.— 

15 

4.20 

16 

4.56 

17 

4.80 

18 


19 

5*20 

20 


21 

5.40 

27 



880 


CHROM-VANADIUM 



880 TAZ -12 

14 

j /« 

? 

3.40 

16 

v« 

3.80 

18 

Vm 

4*— 

19 


4*20 

20 

*/• 

4.50 

22 

’V« 

4.SO 

24 

*/4 

5.10 

26 

,7 /.4 

5.40 \ 

28 

7 » 

Engl- MaBe 

880 TWZ - 04 

> 

3.40 

06 


09 

7* 

3.80 

10 

4* 

4.10 

ii ! 

*/» 

4*80 

14 

16 

T /l* 

V* 

5*40 


insatze fur Innert- 
echskantsdirauben 



Melr . Men Be 
Bcfteil-Nr. mta/Zdl 

BSD 1 - 03 | 3_ 

04 4 


ouswechselbar 


05 
06 

07 
00 
09 
10 
12 

Amerik. MaBe 

8301 A - 04 V> 
05 


7 

8 
9 

10 

12 


] H**m 


880 


Schraubenzieher- 

Einsatze 

C H ROM.V A N ADI U M 


3 /b 



06 

07 

08 

to 

12 


> 


Kompl. 

Baste N-Nr. 

lose 

Klirige 

3.80 

6801 - 030 

-.60 


040 


4.- 

050 

-.80 


060 


4.20 

070 

1.— 

! 4*50 

080 

1*20 

4.SO 

090 

1 *50 

5.20 

100 

1.80 

5.70 

110 

2.40 

3.80 

8001A-040 

-.60 


050 


4,— 

060 

-.80 


070 


4.20 

080 

t,— 

4.50 

160 

1.20 

4*80 

120 

1J0 


8803 - 6 6 

S 8 

10 10 

Bslvll-Nr. 

8804-17 



au$wech&eibar 

—1 

| BaNFI-Nr. 

Eh* 

K-luifl* 

1.40 | 

am - u 

2,20 

5,« ] 

ao 

1.60 

6 -20 ] 

too 

2.80 

lest 


f7 


230 


iEW 

880 


Kfeuzsd^litzschrauberv 

zieher-Einsbtze 

CHROM-VAN ADI UM 


3/8 



Beslell-Nr. 

8806 - 2 

3 

4 


Ptvllip 1 - Hompi. 
GrijB* 


S.70 

S.90 

6.50 


ouswechselbar 

3B06 - 20 1.5* 


l«l* 


30 


7.80 

3.40 




880 


Betatigungswerkzeuge 

CH ROM-VAN ADI UM 



Bc4>El[>Nf. Bpieithnung 

8811 Schwumgwinde IB" 

0811 Sleckgriff 5 

8813 Sleeker 6* 

8814 Gelenkgriff 9\V 

8815 Schiebegrtff B" 

8816 UrradhoHfcfMrre 

40 Zahne, B" 

8816 B kompl- Ein^otzleil mit 

Drehknopl urtd 

Fed erring 

8819 Auhleekknorre 
20 Zdhne 

8820 Kardongeienk 

8821 -3 Veridngerung 3 

6 Verlangenmg 6 

8 Verlangening B" 

12 VeriAngcrong 12 

20 Ve Hanger ung 20 " 

8830 b;egs. Verlangeryng 9 


Verchromi 

Koplc 

gcsc-hliflan 

8.10 
7.— 

1.70 
11.70 
5.60 


22.90 

13*00 

20.60 

8— 

4.40 

4.80 

5-60 

6.20 

8.20 

7.— 
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Steckschlusselsdtie 

CHROM-VANADIUM 

mil Sfrchikonf-EirtSCrtzen 



Metr. Ma8c 




900 Z- 
906 Z 


Steckschlusselsotze 

CHROM-VANADIUM 

Tin Et Zwdlfkanl-Einsatzen 



Melr. Mafic 


900 Z 


901 Z 


904 Z 


90S Z 


90$ Z 


Eini&fce 

likanT 

12 13 14 
IS 16 17 
18 19 20 
21 22 23 
24 26 27 
28 30 32 


Verehromf 
WtfkMvflt a«diJ.H=n 

911 915 

916 917 
918 920 
9&0-13 


122.60 


wie 900 Z wie 900 Z 
zusdtxlkh 
914-15 

wie 900 Z wie 900 Z 
lusdtzlich 

10 11 


wie 900 Z wie 900 Z 
zusdtilich zusotzikh 
10 11 914-15 


10 11 12 
13 14 IS 
17 19 22 
24 27 30 
32 


911 915 

916 918 
920 


07.60 


127.00 


142.60 


97. 


Be*lell-Nr. 

tahfllP 

Verdi rami 
K*p(e 
gttChNH'en 

Einsdtic 

6 -ko/it_ 

Bdgfigun§i. 

Werkxeuge 

900 

12 13 14 
IS 16 17 
18 19 20 
21 22 23 
24 26 27 
28 30 32^ 

911 91S 

916 917 
918 920 
9S0-13 

122.80 

901 

wie 900 

wie 900 
zusdtzJidi 
914-15 

137.60 

904 

wie 900 
uisdlzlich 
10 11 

wte 900 

127.80 

90S 

wie 900 
EUsqfzlich 

10 11 

wie 900 
zusatalkh 
914-15 

142.60 

906 

lo 11 12 

13 14 15 
17 19 22 
24 27 30 
32 

911 915 

916 918 
920 

97.— 


f 


Sleckschlusselsatze 

CHROM-VANADIUM 

^QQ mit Zwolfkant-Einsdtzen 

906 Z 



Ameri-k. Mafic 



Lnhalt 

V«rdi roml 
KM* 

geiehPiffen 

EinstitM 

12 -karit 

Bctdtig u ng*. 
Werkieugc 

900 AZ 

3 a 1 is 

V* V* 
’»/» 7i 
’ 7,4 3 i* 

«/» «/w 

7 . ‘7« 

11 .12 1 

911“ 

915 

916 

917 

918 

920 

980-13 

122 .— 


iVli 17* 
1 */» 17 * 



901 AZ 

wie 

900 AZ 

wie 

900 AZ 
zusotelidi 
914-15 

136.60 

906 AZ 

7* 7-* 
7* y» 

s /a "/it 

,7* > 
'*/« 1 

1 ' it 17 . 

911 

915 

916 

918 

920 

93.60 


Engf. Mafic 

900 WZ 


V« V* 911 915 

*/** */t 916 917 

7 i* f /a 918 920 

ft 980-13 


901 WZ 


"! i* */* 

wie 

900 WZ 


wie 

900 WZ 
zuStifelkh 
914-15 


Amerik. tf. ertgl Made 


900 AWZ 


7™ 


ii/. 


ifi 


V* 

*/■ 

v* a v« 

1 1V«A 

*/i* V* 

s/« ■■ 


911 

915 

916 

917 

918 
920 

980-13 


/l6 ’/< 

T >.i v* 

901 AWZ wie wie 

900 AWZ 900 AWZ 
zu&dhzlich 
914—15 

Metr., amerlk. u. engl. Mafic 
911 


900 AWM 101112 
13 14 15 
16 1? 18 
19 20 21 
22 

7* > 
7« *7* 

7* 

7* “/« 

7* ,5 /ifr 

1 A 

V« 7* 

S'* 5- 

V 1 * ’/a 
7« 7* 

'Vi* 4 /-w 
extra tide 
2 1 26 
wie 


915 

916 

917 

918 


901 AWM 


wie 


900 AWM 900 AWM 
£USd(2|[cH 
914-15 


95.80 


110.60 


119.40 


134.20 


StecksditGsselsotz 

CHROM-VANADIUM 

mit ZwiSlfkant'Ernstitzen 



Metr., amerik. u engl. Mafle 

tntialt 


E«1*ll-Nr. 


902 AWM 


169,- 


183.80 


EtaSta* 

llrkofli 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 IS 
19 20 21 
22 23 24 
25 26 27 
28 29 30 
32 33 

4 /i T /» 

7* 7« 
«/» V* 
"/« 7* 
“/« "/<* 
7* '7« 
**/» i 
17 « 17 . 

1*/ltl74A 

7« > 

7 « 7 . 

' 7* 

'/« 7* 

’Vw^.W 
extra tief 
21 


Bdaligurtgi" 

Werkxeuge 

911 
913 
914-1S 

915 

916 

917 

918 
920 

9SB R IJ 
1059 R I 
980-13 
980-19 
980-24 
962 


Verchrani* 
Kopli 
g«Khlifter 1 


319.20 


> 


0 

930- 

944 


Steckschlusselsatze 

CHROM-VANADIUM 

mil Sec hs ka rst- E i nsd teen 


V 2 



Metr, Mafie 


Inh-alk 


Verehromf 


Belief!-Nr. 

Eitualu 

£-kanl 

6 etdli:gu(i gi-r 
Wcrkzeug-c 

Ka pie 

geichiittttJi 

930 

12 13 14 
IS 16 17 
18 19 20 
21 22 23 
24 26 27 
28 30 32 

916 

918 

96.— 

934 

wie 930 
zLFsdfdkh 

10 11 

wie 930 

101 ,— 

940 

1213 14 

916 



15 16 17 
18 19 20 
21 22 

918 

62.60 

944 

wie 940 
lusdlzIlcH 
10 11 

wie 940 

67 >60 


30 
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Steckschlusselsdtze 

CH ROM-VANADIUM 



Metr. Mo Be 


931 Z- 
945 Z 


mJt ZwQHkamt-f^sdlien 



Inhalt 

Vt^hrpml 

BaifaH-Nr. 

EiEViptee 

12-kcrt 

Ec(6ligungi- 

Werfcieu^o 

gci^hliffcn 

mz 

12 13 14 IS 
16 17 18 19 
50 21 22 23 
24 26 27 28 
30 32 

916 

918 

96,— 

mz 

wie 930 Z 
+ 1011 

wie 930 Z 

101.— 

940 z 

12 13 14 15 

916 



16 17 18 1? 
20 21 22 

910 

62.80 

944 Z 

wie 940 Z 
+ 10 11 

wie 940 Z 

67.60 




Verchrijmi 

B«4*N-Nr. 

Einadt&t 

11-keni 

Bato&ptruiffv 

Wwkwp 

Kbpie 

BHthliflen 

931 Z 

12 13 14 15 

16 17 IS 19 

20 21 22 23 

24 26 27 28 

30 32 

914-15 

918 

91. BO 

935 Z 

wie 931 Z 
+ 10 11 

wie 931 Z 

96.00 

1 941 Z 

12 13 14 IS 

914-15 



16 17 18 19 
20 21 22 

9T8 

58*60 

945 Z 

wie 941 Z 

4 - 10 11 

wi« 941 Z 

63.60 


Amerjlt- MaGe 


930 AZ 3 /t T /t« 

7* > 

”33 */» 

"/.* v* 

*7» '»/« 
T /» '*/« 
*Vl« 1 

V/™ IV* 
iVi* i’‘ 

916 

916 

95*40 

| 940 AZ */• T /i* 

7 * 7n 
"/a > 

"/i* a 4 

“V* f */« 

7 . 

916 

918 

61.90 

Engj. Mo Be 



M0 WZ ®/t* V« 

916 


V'* 7* 

918 


7’* ’/» 

*/« ‘1* 


66.60 

’’/i. */» 



| Annerik. u. engiL MoBe 



930 AWZ 7a ¥ .i* 

916 


s /i "/i* 

74 l5 '/ga 
7* a 7» 

918 


1 17 «A 

3 /i4r v* 

7t* 7* 

> > 
fi *vv 


82.60 


AmerEk- Mo Be 


031 AZ 

~ v. T ->* 
v* * »* 
"/** * • 
’’/,* 7* 

“/a '7«* 

7 . '*/•* 

**/« i 

IV,* IV* 
i7i» iy* ! 

914-15 

918 

90.90 

~mTaz 

*/* v<* 

V* V,* 
’V» 7* 
’V« V* 

“/.* ,a /i* 

V* 

914-1S 

918 

57*90 

Engl, MaGe 

9411 WZ 

Vi* V* 
7<* V* 
V’* V* 
Vi* V* 

"/t* v* 

914-15 

918 

62,60 


Arnett k. und engl. Mo lie 


931 AWZ 

V* V’* 

V* T V’* 
»/* **/» 
v* a v« 

1 1’/i*A 

916-15 

918 

88,20 


V« V* 
V.* V* 
’/.* V* 
Vi* v*w 




StecksdilussefsdUe 

CHROM VANADIUM 



Steckschlussefsatze 

CHROMWANADIUM 




In ha It 

Varehromt 

' iMll-Nr. 

Einiotz* 

i-kont 

Betalifvndf- 

Wtrkieugc 

K&&9 

geithlitfen 

931 

1213 14 15 

16 17 18 19 

20 21 22 23 
24 26 27 28 

30 32 

914-15 

918 

91.80 

941 

1213 14 15 
1617 18 19 
20 21 22 

914-15 

918 

58,60 


mi* Zwo Ilka nt-EEnsa teen 



Metr- Mo Be 


950 Z 

13 14 1617 
19 22 

913 

23.— 

Arnerik. M*lie 

950 AZ 

Vi* V* 
Vi* V* 
”/•* V* 

913 

12.— 

Engl* MaBe 

950 WZ 

Vi* '/• 
v«* V. 
V.* V* 

913 

23*60 



Sechskant-Einsdtze 

CH ROM- VANADIUM 




mm 

Virthromi 

Kopje 

g^tch-rffep 

900 -10 

10 


If 

It 

2.50 

12 

12 


13 

13 


14 

14 


15 

15 

2.60 

16 

16 


17 

17 


18 

18 

3*20 

19 

19 


20 

20 


21 

21 

3.40 

22 

22 


23 

23 


24 

24 

3.90 

25 

25 


26 

26 


27 

27 


28 

28 

4.80 

29 

29 


30 

30 


32 

32 

5.10 



HM 

900 Z 


Zwolfkant-Einsalze 

C H ROM-VAN AD I U M 


Melt, MaBc 


BttMll-Nr. 

mm 

V«Khramr 

Kopje 

gctchlifitn 

900 Z - 10 

10 


11 

11 

2.50 

12 

12 


13 

13 


14 

14 


15 

IS 

2,60 

16 

16 


17 

17 


18 

18 

3.20 

19 

19 


20 

20 


21 

21 

3,40 

22 

22 


23 

23 


24 

24 

3.90 

25 

25 


26 

26 


27 

27 


28 

28 

4.80 

29 

29 


30 

30 


32 

32 

5,10 

33 

33 



31 
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jffazejfi 


985 K 


Sechskant-Etnsdtze 
fur Inbusschrauben 

CMKOM VANAPLUM 


B«slell*Nr. 

911 

914-15 
914 - IS 
9t 5 
916 

916 N 

916 NE 

91T 

918 

919 

920 

921 

922 
959 Rl 
958 RSJ 
962 


Bgtcichnung 

Schwunggriff 16 1 j ¥ 
Winkelgriff ?-/a ,v 
Winkelgriff 
mit Gelenk 15* 
Winkelgriff 
unit Gobnk IS* 
T-Griff mil verschieb- 
harem Gleitstuck 12* 


Verchromt 

Kapffi 

geichliflen 

8,50 

3.40 

14.60 

16.50 

6.60 


U’fmehalitknarre 
28 Zd fine, sertenmcGlg 
ir Sartimenten, 12" 
Urmchaitknarre 
50 Zdfone, nur auf 
Wuisch in Sartimenten, 
10" 

kempt Einsatztejl mil 
Drehknopf 
und Fedefrlng fur 
Umschaltknorre 916 N 

Vcrldngeruiig 5" 
Verldngerung 10* 
T-Grfff-Schlussel 
mit versehiebbar. Griff, 
fur VW, Sr Seile 43 
U n iversa igefenk 2 T /a* 
mit JfineivArE’etierung 
INflUS-Ein&ati 8 mm, 
fur VW + s, Seite 43 
iNBUS-Einsatz 10 mm t 
fur VW. s. Seite 43 

Reduzier-I □ nnossiv 
einsatz j */■' □ ho hi 
Reduzier-] a /t' □ massiv 
einsatit | */*' □ hotil 
Zi] n.d ke rrensch liJssel- 
Einsafz mil Kardan- 
gelenk 21 mm SW 


980-13 

Sch ra u benil e her - Ei ns . 


KHngenbreite 13 mm 
KJingcnstdrke 2 mm 

980-f9 

Schra u berczieher-E ins, 
Klingenbreite 19 mm 
Klingenstdrke 3 mm 

980-24 

Sth rau pqsrizleh c r- Ef n-s. 


KtingenbreMe 24 mm 
KEingenstarke 4 mm 


19.40 


31.— 


19.20 

3.30 

4*40 

9 .50 
6,— 
4.70 
4,90 
3.80 

4.40 

10 *— 

2.40 

2.50 

2*60 


Sail mit Betdtigungswerkzeugen Kasten 


985 K 8 Einsatze fiir 

iribusscbrauben: 

5 6 8 10 

12 14 17 19 

Bettitig u n gs we rkze u g e: 
915 916 917 918 


Varchrgrc^ 

K&pSe 

g«*chli1M 


79.20 
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Amerik. MaBe 




Vprchr-timl 


Zoic 

Kbplc 
ig*ic h?fffen 

W0 AZ -11 

*1* 


14 

T /fS 

2*50 

16 

1 a 


18 



19 

"/» 

2.60 

20 

% 


n 

24 

V* 

3.20 

25 

”/» 


26 

«/« 

3.40 

28 

V* 


30 



31 

*fu 

3.90 

32 

1 


34 

1 V** 


36 

t v* 

4.80 

38 

1 */l 6 


40 

1 '/« 

5.10 

Engl. Malie 

900 WZ - 06 

03 

s/l* 

V* 1 

1.50 

10 

*/« 

1.60 

12 

*/• 

3,20 

14 

7 /u 

3,40 

16 

18 

Va ~ 

_V» 

3.90 

20 

22 

V* 

n fri 

4,80 

24 


5 JO 


Zwolfkant-Einsdtze 

CHfiOM-VANADIUM 


mb 

900 TZ 


Zwolfkant-Einsatze 

CH ROM-VAN ADI DM 

extra tie# 


Varchroml 

Ktiplfl 

gcsdibfltert 

5.90 

6.50 

7.60 


Metr, Mo Be 

Beslcll-Nr. 


900 TZ - II 
26 
30 


.US 

985 


Sechskant-EfnsdUe 
fur fnbusschrauben 

CHROM-VANADIUWI 


Metr. Mofe 


Bmtell-Nr. 

mm 

Verchroml 

Kopte 

g£ith]iflan 

985 - 05 

5 

3.80 

06 

6 

3.80 

08 

8 

4.— 

10 

10 

4.20 

12 

12 

4.40 

14 

14 

4.80 

17 

17 

5.20 

19 

19 

5,60 











































































iDQESCJUtAflAJO 


leclcschluaselscitie 

HROW-VANADIUW 

■Yit Sechskont-Elnsdtzeri 


ISB 

1000Z- 

1012Z 


StedcschlOsselsdtze 

C H R OM* V A N AD I l/M 

mit Zwijlfkont-Einsatxen 



Melr. MoBe 



(nhali 

Vtrehroml 

K*p!s 

gesthliff$A 

3«tol!-Nr. 

EinsStie 

6-kant 

Beluligungi- 

W^rliieufle 

1QO0 

22 24 27 

JO 12 36 

38 41 46 

50 

1014 1015 
1016 1017 
1018 1020 

219.80 

1002 

wie 1000 

zusdtzlkb 

55 60 

wie 1000 

266.40 

ton 

22 24 27 

30 32 36 

3B 41 46 

SO 

1014 

1016 

1017 

1018 

184.60 



Steckschlusselsatze 

CHSOM-VANADtUM 


1000 Z- mir ZwoKkafit-Einsdlien 

1012 Z 



Metr. Made 



Inhall 

Vcrchrom! 

Koplc 

gcrcJihftani 

E-eslel l-N r. 

EinsiilM 

12-^cml 

Beltihflun&s- 

Wtrkntrgv 

1000 z 

22 24 27 

30 32 36 

38 41 46 

50 

1014 1015 
1016 1017 
1016 1020 

219,80 

1002 Z 

wit 1000 z 

msdtzlich 

6-Kont- 

Eimdtie 

55 60 

wic 1000Z 

266.40 

ton z 

72 24 27 

30 32 36 

38 41 46 

50 

1014 

1016 

1017 

1018 

184.60 

1011 z 

23 26 19 

31 35 38 

42 46 50 

1014 1015 
1016 1017 
1018 

197*60 


Amerik. MaBe 



Inhali 

Verdi re mi 

Besle-ll-Nf. 

E! ft ad Iz® 
12 -Wl 

Bflldtiou nfl.lr- 
Werkztvge- 

Ktipfe 

1000 AZ 

,s 

i i v« 
IV* 1 v» 
I 1 /. i v« 
I 3 ;* 1 Vl* 

1 V* 
1*/* t’*/» 
17. 2 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

1020 

2T#.80 

1011 AZ 

wie 

1000 AZ 

1014 1016 
1017 1018 

735.60 

1012 AZ 

1 1 1 * 1 V- 

iV* 1 */■ 

1 T /l4 1 Vl 

1 */i 

1014 

1015 



1016 

1017 

102.44 


2 

1018 

■— \ * 



Engl. Mo Re 


I0O0WZ 

7* > 

V* "!u 

1014 

1015 



*1* IS V« 

1016 

107,— 


Vt 1 

1017 


1 > 

1018 

\ 



1020 


1011 WZ 

1000 wz 

1014 1016 
1017 1018 

171.80 


Einsatze urtd Betpfigungs-Werkiegge 
mit Stiftsicherung 




Die Stiftsicherung verhmdert 
ein Abrufechen der Einsdtie, 
Dodurch werden fietdti' 
g tings-We rkzeuge and Etn* 
sdtze praktisck zu einem 
Werkiejg. 

Die Einsdtie haben eine 
breite. griffigc Rdnd*Jung 
tmd sind 3rt der Hohe bzw. 
Trefe abgestuft. 

Die Verldngerungensirtd am 
Kopfende durthgebohrt 
Dadurch sirsd sie miltels 
Stecker a Is feste T~Griffe 
verwendbar. 




Die Beidtigungs-Werkxeugfi 
sind besonders stork. 

Der Schiebegrlff ist in der 
Mltte mit einer EinrastriHfl 
yersehen, tim dos Gleit&iiick 
festaubahen. Eine Hallevor- 
richtung am Ende des 
SchiebegHtfs verbind^rt ein 
Verkanten. 



Die Knarre in ihrer ver* 
storkten Konslrvktion kann 
wahlweise auf ftechts- Oder 
Linksgong eingestellt vver- 
den. 5ie ist stobil und tnwef- 
wjstlkh. 



Melr. Mo Be 


-- — | 


Ytrchfcml 

BuWll-Nr, 

mm ! ZqII 

Koplis 

gMchlilllen 

1000 - 22 

22 

4.30 

24 

24 

4.70 

17 

27 

5.80 

30 

30 

7.50 

32 

" 32 

6.10 

36 

36 

8,50 

38 

38 

0.90 

41 

41 

10.40 

46 

46 

n .70 

SO 

50 

12.80 

55 

55 

20,30 

60 

60 

25.80 


1000 z 


Zwolfkant-Einsbtze 

CHftOM-VANAOl UM 

mit Stiflsieiherung 


3 /4 



1000 Z-22 

13 

24 

25 

22 

23 

24 

25 

4.30 

4.30 

4.70 

4.70 

26 

26 

5.20 

27 

27 

£.80 

28 

20 

5.80 

29 

29 

7,50 

20 

30 

7.50 

32 

32 

8.10 

33 

33 

8.10 

35 

35 

8.50 

36 

^ 36 

8.50 

38 

38 

8.90 

41 

41 

10.40 

42 

42 

10.40 

46 

46 

11,70 

50 

50 

12*80 

Amerik. Mafie 


1000 AZ- IS 

7* 

4.30 

30 

is /i* 

4.70 

31 

*v» 

4.70 

32 

1 

4.70 

34 

1 

5,80 

36 

1 % 

7.50 

38 

1 a /<* 

7.50 

40 

1 v* 

8 JO 

42 


8,10 

44 

1 % - 

1 7.6 

8.50 

44 

8.50 

48 

■ 1 'h 

8,90 

50 

1 Vf6 

9.40 

52 

1 y> 

10.40 

54 


10,40 

56 

1 »/4 

10,40 

58 

1«/» 

11,70 

60 

1 T /l 

11.70 

64 

2 

12.80 

EnqL MaBe 

1000WZ-16 

V* 

4*30 

13 

7« 

4.70 

20 

*/* 

5.80 

22 


7.50 

24 

1 m. 

8.10 

26 

’V16 

8*50 

20 

> 

8,90 

32 

1 

10.40 

36 

1 v* 

11.70 
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RAirar/ . 


Betijtigungswerkzeuge 

CKROM-VANADIUM 

mit ! 



1015 


1017 


1018 


*«« f 



Ueieichnung 


20 mm& 
20 mm 0 


Sleeker 20 M 
Sehiebegriff 20 " 

Knorrenkopf 6 
Verio ngerung 8 */ a * 

Verldngerung 17" 

Gelenfc stuck 5* 

EinsaJi 36 nvn fijr VW, s. Seite 43 
Red uziereinsalz 1 a" Q mossiv 
7 *' □ hohl 

Redw^iereinsoH \ massiv 
j /a J Lj hohJ 


20 (Tim 0 
20 m m 0 
38 mm 0 





1100 


Werkzeugausrustungen 

CHFfOM-VANADIUM 

fur Traklorert 



in hausfarbenen HAZET-MetaJIkdslen 



Sor'limerifc einsehl. 

Gawichl kg 

Vorthramf 

1100 

Metr. 35teilig 

14 

219 

1180 A 

Amerik. 35teilig 

14 

259.— 


i N HALTS 0 BE RSlCHT 


Mr. 


Melr. Sort. 
15t®ilig 

HA2ET tlQO 

AmeiNk. Sorf. 

Jitti | ig 

HAZET HOG A 

450 

Gabelschlussel 

12x13 14x15 
20 x 22 

>/»xVi 7>*x */' 
7- x 7- 

630 

Ringschlusseh 

gekrbpfi 

10x11 12x13 
16x17 18x19 
20 x 22 

7 . x 7 ii V* * 7’ 
7* x >•> 7* x a !> 

’7m x 7* 

900Z 

Z wftff ko nl-E i nscitze 

Y*^ D Antrieb 

13 14 16 
17 19 22 
25 

7* 7« 7» 

’7t* V* 7* 

i 

1000Z 

Zwb If karst-Einsdtze 
□ Antrieb 

30 32 36 

41 46 50 

17* 17* 17* 
1*/* i 11 /** 2 

2140 

Hammer 

500 g 

_ 

2141 

Engl. Hammer 

— 

1 lbs. 

Ftir 

atle Sarlirnenie: 




731-S 

746-1 

760-3 

830-1 

030-9 


914—15 
915 


Mel Bel 150x15 
Karner 120 x 10 
Univer&plzange Vj** 
Schraubenz. 75 x 5 
d i to 150 x 8 
Betoti g u ngswerkze vg e 
v*' o Antrfeb 
Winkelgrlff 15" 
T-Griff 12 tf 


917 

920 


Verla ngerung 5* 
UnivcrsaJg*lerk 


1015 

1017 


1801-2 
1SS0—3 


Betdl rg u ng swerkzeuge 
□ Antrieb 
Sehiebegriff 20^ 

Veridngerung; &’/a # 

Seilcnsehneider 6 1 / 4 * 
Kombizange 7 # 




Werkzeugausrustungen 

CHfiOMWAN ADi UM 



\n hausfarbenen HAZET-Metailkasten 


flesfeEF.Nr. 


SoJlEmcntc 
Werkiiu gkasttn 


Gtwieh! kg 


Vlrdireml 


1100-1 
non - i a 
1100 - i w 


Metr. 

Amerik. 

ErigJ. 


74teihg 
74teillig 
70 lei fig 


36 

36 

36 


630.— 

617,— 

630,— 


JNHALTSOlERSICHT 


Nr, 

BexekFinung 

^*ir. ^*rl r 
74t*Flifl 

HAZET 

1109-1 

Amerik. Serf. 
74t«ilig 

HAZET 
1100.1 A 

Engl Seri. 

TOitikg 

HAZET 
1100-1 W 

430 

SteckscNusseJ, 

8x9 

— 


— 



massiv 

10x11 

— 


— 




12 x 13 

— 




450 

Gob else hlijssel 

6x7 

V* x 

7m 

Vie x 

*/** 



8x9 

Y'A X 

7» 

*/« X 

7* j 



9x10 

a /i X 

7** 

f /a X 

7« 



10x11 

*/a X 

7» 

a /« X 

7* 



14x15 

9 /u X 

7* 

V* X 

7.J 



14 x 17 

s /» X 

•Vm 

*/« x 

7* 



17x 19 

*/• X 

7* 

a /o X 

7.* 



19 X 22 

^■4, x 

**/»* 

YlO X 




22 x 24 

*U X 

7* 

V* X 

7» 1 



24x27 

•V * 1 

V« x 

7* 



30 x 36 

1 X 1 

7* 

> X 

7* 1 




1 Vn X 1 


a /4 X 

7. 

630 

Ringschlussel, 

6x7 

7* * 

7» 

V* ^ 

7u 


gekrdpfl 

0x9 

S « X 

7m 

*/« X 

Vi 



10x11 

’/* X 

7m 

V* x 

7m 



12x13 

%X 

’7m 

5 /t6X. 

7* 



14x15 

*/» x 

’7m 

3 > X 

7m 



16x17 

*'• X 


7 /i#X 

'/» 



18 xl9 

7* x 

•V- 

Y® x 

7<* 



20x22 

x 

7. 

Vii X 

7* 



21 x 23 

”/'* x 1 


> X 

7* 



24x26 

1 x 1 

7* 

Y* x 

7» 



25x28 

1 V'* x 1 

74 

7* X 

1 



27x30 

1 7, X 1 

7“ 





32x36 





9002 

ZwdJfkortteinsdlie 

10 11 14 

7* 7«, 

7* 

7» 74 

7J 


Y»" □ Anlrieb 

17 19 22 

7« «/m 

7. 

7* Vh 

'/* 


24 27 30 

7* 7* 

'7m 

Vi* V* 

n/1 

jm 



32 

1 17m 

17* 

7* 





l'/4 


1000 Z 

Zwalf ka ntej n &d Ize 

36 38 41 

17m 1 

V* 


7* 


3 /*^ Q Antrieb 

46 

17 * i'7'm 

1 

17. 

2140 

Hammer 

300 lOOOg 

— 


— 

2141 

Hdmmer 

— 

74 2 

lbs. 

74 2 lbs. j 

2147 

F&hlerlehre 

metr. 

omerik. 

metr. 


Fur alle Sorlitnente: 

650-20 2 Reifenheber 20" 

1 FlachmeiBeJ 150 x IB 
1 Kreuzmei Rel 150 x S 
1 DurchscMager 120x5 
1 ditq 120 jc 7 
1 dito 120 x 9 
1 Kdrner 120 x 10 
1 Universalzange Vji ¥ 
1 Sehraubenzieher 
125 x 7 

1 dilo 150 x 9 
1 dito 200 x 11 

1 Sc ha be r 200 
1 Eluktr-Schrauben- 
zieher SO x 3 
7 Betotigung&werkzeijge 
Va" □ Antrieb 
Schwunggnff 16Y** 
Winkelgriff 15 


730-3 

740-3 

745-13 

745-15 

745- 17 

746- 1 
760-3 
815-2 


915 

916 

917 
920 
900-13 


12 


815-3 

815-5 

820-3 

332-2 


1015 

1017 

1801-2 


911 

914-15 


1846b-2 

1846 c-2 

1850-3 

1976 

2142 

2154 


T-Griff 12* 
Umschaltknorre 
Verfdngerung 5" 
Unlversolgelenk 
Sch ro u ben zi e h e r- 
Einsotz 13x2 
2 Betollgung swerkzeuge 
7** □ Antrieb 
Sehiebegriff J{T 
Verlti ngerung 8 */a' 

1 Seilerschreider 6 f /a" 

2 Spezialzangen fur 
Seegertitherungen 

inner?, abgewinkelt 
au3en. gerode 
1 Kombizange 7 " 

1 Magnetsueher 
1 Lekhtmerafl hammer 
1 RgllbandmaO 2 cm 




1102 


Werkzeugsatr 

CH ROM-VANADIUM 

in Plasltc-Tniche 


fiir FORDSON'Tro ktoren 


1102 A 


Amcrik. iStciiig 


93. 


L 


34 
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“*i/erkieugsdtie 

H ROM-VAN ADIUM 


i ombiniert 


■ housfarbeneni 
-AZ£T-Meta M kd ste n 



hitill-Nr 

Sffiimvcnle einichl. 
M-c-rolFkosIfi n 

GcwichJ kg 

Verthnsmt 

1130 M 

1130 A 

1130 W 

Metr. 49teilig 
Amerik. 39teilig 

Engl 31 tel Mg 

12 

10 

9.5 

6,9 

7,1 

6,3 

262.— 

212— 

192.— 

1135 M 

1135 A 

1135 W 

Melr. 34teilig 
Amerik. 29tciMg 

Engl 24teilig 

172.— 

166.— 

148,- 


w H A LTS 0 B E I OHT 




MeFr. Sflri. 

Amerik. Sort. 

Engl. 5oiH- 



tfteilig 

39terlitf 

31 EeiFifl 

*tr. 

Bazeiehnung 

HAZET 

HAZET 

HAZET 



113PM 

1130 A 

fiww 

<50 

GobebchLussel 

6x7 

" 7 , x •ft 

7* x 7 1 * 



8x9 

*/» X 7 lit 

7* x 7 1 * 

7 * * x 7* 



10 x 11 

7* x */it 



12x13 

<7aix "lit 

*/“ x 7* 



14x15 

*/■ it 7 * 

7s X T /l» 



16 *17 

”/»x 7* 

7 >*x 7* 



18 X 19 

«/« x 1 

V* a 7» 



20 x 21 

21 x 23 

24 x 26 

25 x 26 

27 x 32 

1 Vi* x 1 7* 

7« x 74 

630 

Ringschliis&d, 

6x7 

7 * x 7 la 

7 * x 7« 
7 » x 7'* 


gekrbpfl 

6x9 

7 . x t /m 


10 x 11 

7* x */'* 

7 * x 7« 



12x13 

7i x m /m 

71 * x 7 * 



14x15 

7* x “« 

> x 7 « 



16x17 

' 7 i« x 7" 

7 «*x 7* 



16x19 

<*/« X 1 

7* x 7“ 



20 x 22 

21 x 23 

24 X 26 

25 x 26 
27x32 

1 7ii x 1 7® 

s ;t X 7* 

9O0Z 

Zwdffka nte i nsd tze 

10 11 12 

7 * 7« V* 

i 7» 7* 7“ 


7*" □ Antrieb 

13 14 15 

7«’7» 7* 

7* 7“ ’/* 


16 17 16 

"/» 7* “/jj 

7 . "ht 



19 20 21 

'*/t« 7 . “/it 

|v* 



22 23 24 
26 27 28 
30 32 

«/» 1 I’.’ft 
17 , 17 ** 17 . 




M*tr. 5*r* 

Amerik. Sort. 

£^a!. Sdrf. 

Nr. 

Bazekhmungi 

HAZET 

29leilig 

HAZET 

Z4 fc-i 1 i g 

HAZET 



ms M 

1135 A 

itssw ■ 


450 Gobelsctifiissel 


630 Ringschliissel* 
gekrdpft 


90QZ ZwoUkanteinsatze 
'ft* □ Antrieb 


6x7 

10x11 
12x13 
14 x IS 
16 x17 
16x19 
20 x21 
6x7 

S x 9 
10x11 
12X13 
14x15 
16X17 
18 x 19 
10 X22 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 16 
19 20 21 


V* x 7« 


n Jn X "/l* 

,, x 4 


* A } l 

7«X 74 

V* x > 


M /siX 
,s /l* X 1 


2 : 


St X 7« 

X 711 


7 «x v* 


7« x t /,6 

V* X V 
V- x 'V« 
7* x **/» 
'7«x 7* 

*7*6 x 1 


7* x 7« 
7'» x 7* 
V* x 7« 
>x 7 * 
7* x 7« 
7«x 7* 


7 i* 7 * 7<* 7« 7* */« 

l 7’aj 7* *7w 7* y /*» 7* 

7* ss /« *7** 7" 

7* *'/« 1 


fiir alle Soriimente; 

5 BetaKgungswerkzeuge 
Y*' □ Anirieb 
915 T-Griff M* 


916 UmsdiaHEtnarre 12" 

917 Vertangerung £* 

918 VeHangerurig 10* 
920 UniversoJgeSenk 




1140 


Werkzeugsatz 

CHRQM-VANAOIUM 

Icomfainiert 


im houssorbenefi 
H A Z ET-Metal I kosten 



Bwtell-rNr. 


InhaJt 


450 A 

6 Gabelschltissel 
a #x 7 /is V* * */** lfi 

7.x 7, **/» x 7* ls, 'tx1 

4S0 W 

S Go be schlussel 

’'»X a .'« *'« X */«* 7» X 7'* 
7*x7»* ’/■ x 7* 

630 A 

6 Riigschliisiel, gekrdpft 

4 > x T /u Y’ 4 x Y« y« x 'V 1 * 

630 W 

5 Ringschlu&sel, gekrbpft 

’• « x 7“ 7* x7» 7* x 7*‘ 
7» x 7« 7* x 7* 

900 A Z 11 Zwolfkant-Einsdlre 

1 /a" □ Antrieb 

7. 7 in 7= 7*t 7. "/** 


*/■ 

3'* 


*f* «/» 7 * ”/t 

900WZ 10 Z wolf kant-Einsatze 
Ya # □ Anirieb 

■/« V* V* 

*/« 7* "/i» 

6 Betdtigungswerkzeuge 
■/r □ Anirieb 
Schwunggrlff 16 V** 
T-Grifi 12" 
Umschaltknarre 12* 
Verldngerung S v 
Verldngemog 10" 
Universe Igelenk 


7n 7* 


911 

915 

916 

917 
91B 
920 


1140 AW 


49teilig 


Werkzeugsatz 

CHROM^VANADIU M 


1150 


kombiniert 


im hausforberen 
H A Z ET-MetOl I koste n 


Ve^thraml 


1150 


273.— 



179-8 

1 verstellb.Schraubenscblijssel 8“ 


4S0 

12 Gobelschltissel 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 

18x19 20x22 21 x 23 

24 x 26 25 x 26 27 x 32 


630 

12 RingsthKissel, gekrbpft 

6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 

16x19 20 x 22 21 x23 

24 x 26 25 x 28 27 x 32 


760-3 

1 UniversoJionge 9 1 /** 


830-3 

1 Werkstattschrauben^eher 

100x6 


030-6 

1 dito 125x7 


030-9 

1 dito 150 x 8 


834-1 

1 Schraubenzieher fiir Vergaser 
25 xS 


1850-3 

1 Komblzonge 


2140-3 

1 Schlosierhammer 300 g 



32feilig 

208.— 


35 J 
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Sdlell-Nr. 

mi 

m/Zell 

H«bfllanT 

verehromt 

1801 -0 

130 

5 

9.90 

1 

145 

6 

10.40 

2 

165 

6 1 /! 

12.99 

3 

200 

8 

15.90 


mit Hondscliytz-l&olierung 
10 000 VoEt 




1302 -f 

145 

6 

12*50 

2 

170 

7 

14.— 

3 

200 

S 

13-40 


mit Handschutz-lsolierung 
10 000 Veil 1 



1802-11 

145 

6 

15.— 

22 

170 

7 

16.80 

33 

200 

8 

21.80 


mm 

1803 


Seitenschneider 

spo2ial$tahl 

sch wed isc tie Form 



1303-0 

115 

47* 

8.— 

1 

130 

5 

9.20 

2 

145 

6 

10*20 

3 

160 

6 1 -a 

11.40 


mit Handschutz-Esolierung 
10 000 Volt 



1803-00 

115 

4 1 ,! 

9.90 

11 

130 

5 

If. 30 

22 

145 

6 

12,60 

33 

160 

67i 

14.10 


U 


mm 

1807 


Kraitvorschneider 

SPEIIALSTAHL 



11*40 

n.eo 

18.90 


mit Hondschuli-lioiierung 

10 000 Volt 



1807 - 00 

130 

5 

13.70 

11 

160 

*7* 

16.30 

22 

200 

8 

21,80 


Ffachzangen 

SPEE1ALSTAHL 


1S11 


1 * 11-1 

2 

3 

4 



120 

5 

140 

$7* 

160 

67* 

180 

7 


6.10 

6.90 

7.50 

8.50 


mSt Hondschut^lsolierong 
10 000 Volt 



1811 -11 
12 
13 


120 5 

8.20 

140 57* 

9.20 

160 67* 

9.90 

180 7 

11*10 


Rundzangen 

SPE^tALSTAHL 


1821 



1821 


120 

140 

160 

180 


s 

57a 

*7* 

7 


M0 

690 

7*10 

8.50 


mit Honctsctmitz4soliening 
10 000 Volt 



fen -11 120 

5 

8*20 

21 149 

sv* 

9.20 

3J 160 

6 Vs 

9*90 

44 180 

7 

11.10 


1815 


Langbeckzangen 

SPEZIAL5TAH L 

floch 



ISIS - f 

130 

£ 

7*— 

2 

160 

67* 

8.10 


mit HortdschLJtz-lsoEififLmg 
10 000 Volt 




Langbeckzangen 

SPEZIALSTAHL 


mit Handschutz-bolierijrig 
10 000 Volt 



1825 -11 

22 


m 

160 


5 9.10 

6 1 * 10*80 


long-Grip-Zangen 

chrqm-vanadium 



mit geraden aralspitzert fiacken 


145 

57* 

9.60 

170 

7 

10.60 

210 

8 

12.80 


1841 a -1 
Z 
1 

stumpfwmklig gebogen (15 ft ) 
1841 fo - 3 210 8 

rechbvinklig gebogen 
1841 c - 3 210 8 


13.50 


13 M 


mit Hondschutz-lsoFierung 
10 000 Volt 



mit geraden ovalspitzefi Backen 


1841 a - 11 

n 

32 

145 

170 

210 

57* 

7 

8 

11.90 

13*—- 

15*40 

slumpfwinkjig gebogen (35°) 

1841 b- 33 

210 

8 

16.10 

reehtwinklig gebogen 


| 1841 c- 33 

210 

8 

16.10 

.. . 


} HaiMifk 


1842 


1942 


cHiffOM-VAN ADI UM 



170 


I4.S0 
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gtrade - fur Innenskherungen 


B**t*iF-Nr. 

mm|fZoFE 

Hachglam 

vArdireiiti 

1846 a - I 

130 

5 

10.50 

2 

170 

7 

12.40 

3 

220 

a\* 

16.50 

abgewinkelt - 

- for innenskherungen 

1846 b - 1 

130 

5 

12 ,— 

2 

170 

7 

13.80 

3 

220 

07* 

17.50 

gerade - fur AuEenskherungen 

1846c-1 

130 

5 

11,40 

2 

170 

7 

12.60 

3 

220 

8 Va 

16.30 

i abgewinkelt - 

- fur AuBenskherumjen 

i m d-i 

130 

5 

12 ,— 

2 

170 

7 

14.— 

3 

220 

8 Vi | 

17.50 



134ft 200 3 I 10.50 




mnijfZ'all 

Hcchglan^ 

wchromf 

Ver¬ 
di romt 

1650 - 1 

"1ST 4*7* 

7.— 

6.50 

2 

160 6 

7.50 

4.90 

3 

130 7 

8.60 

7.90 

4 

210 0 

9.90 

9.10 


mil Handschulz-Fsolierung 

10 000 Volt 

1850-fT 

120 4 1 /* 

0.90 

B.40 

22 

160 6 

9.80 

9.10 

13 

180 7 

11.20 

10.50 

44 

210 e 

12.80 

12.— 


Universal- 

Figurenschere 

CHROM-VANADI um 

mit Fed nr 



Jjggf 

1852 


---1 

mm/Zdll 

Hachglam 

Ver¬ 

Batill- Mr. 

verthromt 

di ramt 

1852 

21C 0 

17.80 

16,20 



fitlldl-Nr. 

Eiim/Ie?! 


HochflFprti 

*er<hroml 

1855 - 1 

160 

6 

0.40 

2 

100 

7 

t4.70 

3 

210 

8 

16.50 


mil Handschulz-lsolierung 

10 000 Volt 



Mi Ausbeul- 
SBb werkzeugsaUe 



in houstarbefien HAZET-MeloIfckdsten 



Inhall 


1911 

Harcdfoust 


1912 

Handfaust 


1913 

Hcmdfau&l 


1933 a 

Kotflugel-Biege- 



zange 


193S 

Ausbeul- und 



Schlkhthammer 


1938 K 

Spann- und 



Schlkhthammer 


1940 

Sdilkht- und 



Trelbhammer 

1900 

Kleiner Ausbeulsafe, 7tig, 136.— 


1911 Hondfaust, 

Kommafarrrt 

1912 Hcmdfausl 

1913 Hcndfausf 

1928 Laffdelsen 

1931 Biegeeisen 

1934 KarosserkfeNe 

1935 Ausbeul- und 
Schltchihammer 

1938 K Spann- und 

Sehlfehthammcr 

1940 Schlichi- und 
Treib hammer 

1940 Girrrmf- und Hand- 
ha in mer kom bini e r» 

190S Stonda rd-Ausbeulsafe. lOUg- 207.— 


1655^11 

160 

6 

16*— 

22 

180 

7 

17 + 0O 

33 

210 

e 

19 JO 


&M 1 


Zangen 

CHROM-VANADl UM 


1800 



Salz auf Dekoraliotts- und Verfcaufstafel 


S»ldl.Nr. Inhall p « is 

DV 1800-1 je 2 Zangen; 

759 
760-1 
760-3 

760 - 33 
1001 -2 
1803-2 
1007-1 
1041 a - 3 

1341 b — 3 —> aft 

1841c -3 ~ iM 

1B41 b- 33 

1846a -2 

1646 b-2 

1846 c-2 

1846 dl-2 

1850-3 

1850 - 33 

1852 

g= 36tetlig 



auf hausfarberer HAZET-Metailwandfafel 



Inhall 

Prow 

1911 

Handfauxl 


1912 

Handfaust 


1913 

Hand fa us* 


1928 

Loffeldsen 


1929 

Ausbeul-Hcbeteistn 


1930 

Ausbeu WHkbefe*s*n 


1934 

Karosseriefede 


1935 

Ausbeul- und 
Schlkhlhammer 


1938 K 

Spann- und 
Schlichfhammer 


1940 

SchlLcht- und 
Tretbhannmer 


1941 

dita 


1942 

Schlichl- und 
Spifehammer 


1948 

Gummi- und Harg- 

hammer T kombinier* 


1950-4 

Plaslic-Hammer. 

35 nuti 


1950-5 

Piaslk-Hommer, 

40 mm 



ISIeilig 

**- 


37 


www.mundoescarabaio.com.ar 


















































































Ausbeul- 

werkzeugsdtze 

5 PEZi ALSTAHU 



to haustorbenen HAZET-Mdollkdslen 


Baik-Nr. 

Inhalt 

Pffit 


wie 1910 T f jedoch zusdlrl- 
900 Z Zwblfkanteinsdtze 
'lz* O Anlrieb 

10 11 12 13 14 

17 19 

916 Limit ha Lfe narre 12" 

917 VeMongerung 5' 


1910 K 

24teilig 

359.-™ 


wie vor. [edoch mit 

Zwblf ko n lei nsdtze n 
amerik- MaBe 

»/■ 7« Vi "'i* 

*/m «/* 


1910 KA 

24leilig 

359.— 


wie vor, jcdoch mit 
Zwotfkanleinsdtzen 
engl. MoGe 

7 i* 7 * “A* 7* 

7'16 7 a 7,6 


1910KW 

24fcjEig 

362,— 


Ausbeulwerkzeuge 

SPEZIAUSTAHL 

moderne Formen 



1913 


Bm^r. 

E-rcaichim ng 

Proii 

1917 

Handfaust, Kommcforrn. 
Bohnldnge 140 mm p 

Breite 55 mm 

19.40 

1912 

Handfoust, 80 x 70 mm und 
100 x 45 mm, Hdhe 50 mm 

19.90 

1913 

Handfoust, Spezlalform, 

60 x 70 mm, Hbhe 70 mm 

19.40 

1914 

Hqndfoust, Beilfarm, 

65 x 25 mm und 50 x 0 mm, 
Htfhe 140 mm 

12.40 

1915 

Hondtousl. krdflige Aus- 
fghrung. 75 x 6 mm und 

45 x 25 mm, Hohe 190 mm 

23.20 

1916 

Handfaust, 70x60 mm, 
Hdhe 50 mm 

14,30 

1917 

Handfausr, 70 x 60 mm. 
Hdhe 40 mm 

14.30 

1918 

Handfaust. 110 x 65 mm + 
Hahe 25 mm 

14.30 


Ausbeulwerkzeuge 


SPEZJALBTAHL 


» A© 


WTO 


i?2; 



&«cithnu ng 


Preit 


191? 


1920 


1921 


1922 


1922 


1924 


Hond Foust. Zehenform, 

IIS jc 55 mn ( Hohe 28 mm 
U nivorso 144a nd to ust. 

70 x SO mm u. 60 x 45 mm, 
Hahe 60 mm 
Handfaust, halbrimd. 

00 x 60 mm, Hdhe 35 mm 

Handfoust, Diabol trior m, 
55 mm £, Hdhe 58 mm 
Handfaust, krdfhge Ausf. 
110 x 60 mm, Hbhe 45 mm 

Hgindfoust, gebogen. 


14.30 


21.10 


13.10 


13.30 


21.50 
39.80 


JB 

1926- 

1934 


Ausbeulwerkzeuge 

SPEifALSTAHL 



1926 

1927 
1920 
1929 


11 .— 


14*- 


18.30 


23,40 


1930 


27.70 


1911 

1933a 


9.00 


1933b 

1934 


7.60 

7.— 


1934o 


30.60 

10.50 


Ausbeulwerkzeuge 

SPEZIALSTAHt- 


1935- 

1948 



30 


Loffeieisen, 30x20x130 mm 
Arbeitsfldehe. 290 mm lang 
Loffeleisen. 52 x 150 mm 
ArbeitsfEdche, 310 mm lang 
Ioffe lei sen. 60 x 30 x 200 mm 
ArbestsHdche, 390 mm long 
Aus be u I-Hebe I eise ru 
60 x 40 x 200 mm, gekr&pfl 
und geschweift, 425 mm lg. 

AusbeuL-Hebeleisen, wie 
vor. jedaeh stark gekrbpft 
und doppeltgeschweifh 
525 mm lang 
Bicgeeisen mit Ledereto“ 
salt, 420 mm tong 
K otfl ug e I-Bi eg eza n g c 
mit bewcghchem Spann- 
ring. 300 mm tong 
Bordelzange, 300 rrtm lang 
Ka rosse riefei le n h □ Li* r p 
verstdibor, mit Feilenblott 

Feilenbfalf, grab __ _ 

www.mundoescarabajo 7 com.ar 


B«i*1l- 

Nr. 


Bohn 

mm 

Prim 

1935 

Ausbeul- u. Sthlichl- 

O 33 



hcmmer. 150 mm 


12,41 

1936 

Spann- u. Aussehlicht- 

Q32 



hammer. 165 mm 

□ 25 

12 ,« 

1937 

Spann- und Schlichi- 

U2S 



hammer. 100 mm 

0 32 

10,50 

1937 

dto. K jedoch die runde 

□ 25 


K 

Bahn kariert geirdsl 

0 32 

14.™ 

1938 

Spann- und Sthlicht- 

□ 35 



hammer, 105 mm 

Q 40 

12.50 

1938 

dto,, jedoch die runde 

□ 35 


K 

Bahn kanert gefrdst 

0 40 

15.30 

1939 

Spann* und SchlicM- 

□ 41 



hommer, 110 mm 


14.—J 

1939 

dto., [edoch die rundt 

□ 41 


K 

Bahn karierl gefrd^t 

O 46 

16.fc 

1940 

Sdilitht- und Trdb- 

0 41 



hammer, 160 mm 

a 20 

12,41 

1941 

dto.. jedoch eiehel- 

0 41 



fdrmJge Bahn 

o 20 

12.41 

1942 

Schlicht- und Spitz- 
hammer, 130 mm 

0 41 

12.41 

1943 

Schlicht- und Pinn- 
hammer, 160 mm 

0 41 

13.81 

1944 

Schlicht- und Schweif- 

O 27/23 

13 M 


hommor, 150 mm 

O 38/20 

1945 

dto., jedoch gekreuzt 

D 27/23 
0 30/20 

13.8! 

1946 

Tiefhamm*r p 175 mm 

0 30 

12.4 

1948 

Gummh und Hand- 

0 50 



hammer, kombinpert 

Q36 

19.W 



















































4fastic-Hdmmer 

jail euswechwlboren Emsatzen 


~^ r - — i ~ i ■■ -- ■ ■ ■■ j 


Beitell-Nr. 

mm 

Frith 

1930 - f 

22 £J 

5.10 

2 

270 


3 

32 ^ 

7*90 

4 

35# 

9.60 

5 

40, ■ 

12.30 

6 

50 0 

17,50 

7 

60 0 

24,10 


jH Wffffr Lose Einsatze 

aus durchsichtigcm Kunststoff 

1950 Martin**! Die EftfflW 

Einidfae wtrden irtl 
WdWtr rgrgewqrml 
und durch emigg 
Ha mmerseh Id ge 
auf den Zdpien dei 
MirtablOdni 

g*tri*l>en 



BttMI-Nr. 

mm 

frem per Poor 

1950-22 

21 0 

2 *— 

27 

27 0 

2.80 

32 

320 

3.70 

25 

35 er 

5.30 

40 

40# 

6.20 

50 

500 

10.90 

60 

600 

14.80 


am 

1959-3 


Klebschlag-Hammer 

DBP-Nr. 1089 686 

und A uplands patents 
mit douerplasttscher FulE- 
mossefLir maleriaischonende 
SehJdge 



E3<stell-Nr. mm 

1959-3 2B0 




I960 


Karosserte- 

Blechschneider 



i960 


Lose Ersdlzmesser 

1960-1 


mil 1 Ersotimesser 
275 27.90 

7.10 


AuUen-Ausbeulgerbt 


1965 



mit 10 An-lotschlaufen 
und 2 Bolien 


1965 

440 

19.60 

Lose Anlotschlaufcn und Bolzen 

BesrtlJ-Nr. 

Bozeicbngrlg 

Prei* p. 10 Sick, 

t ?65 — 1 

An kitsch la ufen 

5,80 

1965-2 

Bolzert 

2.80 


Magnetsucher 
-100 g HoftfdMgkeil 



1980 


Metallsdgebogen 

ver&leilbar 



1980 


475 


11*00 


Lose Sdgebidtter. elnseit-, 2% Wolfram EegJert 


1980 B-1 
2 


225 x IS X 0.8 
300 x 16 x 0,8 


0,70 

0 J0 


1981 


Metaltsdgebogen 

feststehend 



1981 460 | 7-W 

Lose Sdgebidtter, efnseit., 2% Wolfram Icgiert 
1980 B-2 300x 16 x 0,8 0.00 


'fiSISlk 


2000 


Verkaufs- und 
Ausstellungsschrdnke 



mit verschiedenen Werkzeug-Sorttmfinten 
in melrischett, amerikanischer und eng- 
lischen MaBen 


Preise auf A rtf rage 


Sechsfcant- 
Sfpftschlussel 
2100 GhSOM-VaNADIUM 


r 



!yr Inbus-Sctirauben 


Melr. Malle 


3csf«ll-Nr, 


G4^nr#crm^kell 

2100-02 

T~ 

0*72 

03 

1 

0.76 

04 

4 

0.84 

05 

5 

0*92 

06 

6 

1*14 

07 

7 

1.36 

08 

a 

1*51 

09 

9 

1*72 

10 

10 

1*04 

12 

12 

2 J 2 

14 

14 

1*20 

17 

17 

5.40 

19 

19 

7,20 

22 

22 

9*60 

Amerik. Mafic 

2100 A -05 

5 ''m 

0.72 

06 


0.76 

08 

V* 

0.76 

10 

*/» 

0,84 

12 

*tu 

0.92 

14 

V* 

1.04 

16 

V* 

1*14 

20 

“■/ifi 

1,52 

24 

a /a 

1.84 

32 

7* 

2.58 

36 

»/i 4 

3.20 

40 

7» 

4,62 

48 

7* 

6.78 

Satie in Piastte-ToSchen 


Mefr. Mo fie 



Bffistell-Nr. 

Inhcifr 

Okirikvtffiicktft 

2100/ 7 P 

2 —T - 

8*40 

2100 10 P 

2 — 12 

17*50 

2100 HP 

2 — 22 

44.80 

Amerik. MaBe 

2100 / 9 AP 

7** — 3 ; s 

13*30 

2100 If AP 

5 /*i - */« 

20 .— 

2100 13 AP 

V«—*/* 

32*20 




2110 


Sechskant- 

Sliftschlussel 

CHROM-VAN ADlUM 
T ra nspa rentheft 



fur lnbus*3chrauberi 


Melr. Matte 

BeiJeli-Nr, 


G^nMerniiikolt 

2110-02 

2 

1.30 

03 

3 

1,50 

04 

4 

1.60 

05 

5 

1.90 

06 

6 

2.40 

07 

7 

2,80 

08 

8 

2*90 

09 

9 

3*20 

10 

10 

3*30 

12 

12 

4*50 


Amerik. Mafic 


2110 A -05 

> 

1,30 

06 

7» 

1*30 

08 

7» 

1*50 

10 

7« 

1.60 

12 

7<* 

1.90 

14 


2.10 

16 

v« 

2.30 

20 

V* 

3*— 

24 

»/, 

3.30 

32 

. £ 

4.60 


www.mundoescaraba]o.com. 3 ar 






































































r Ergdnzungswerkzeuge 

fur Sorts men te 


2140- 


Erganzungswerkzeuge 

fur Sorti Fnente 


2135 


Boinll-Wr. 

BEx.ei.ch Piling 

Prtii 

2120-8 

Rundfcile 8^ 

3.80 

10 

RundfeEle 1C 

4+90 

2122 -5 

Flochfeilc S* 

270 

S 

Flachfeile 8" 

3,70 

10 

Flothfelle 10" 

5.— 

2123 - 6 

Dreikontleile 6* 

3.30 

8 

Dreikontfeile 8" 

3,80 

10 

Dreikonffeile 10 v 

5.20 

, 2125 

Konfakffeile 

1.20 

2125 P 

Konta ktfcilen-Soi? in 
Plaslic-Tasdie 

7.70 

2130 

DrahSburste 

1.40 

2111 

Zu nd ke ne n b u rste 

1,— 

2135 

Hand boh rm asc h i ne 

47.70 


2180-2 


ErsalzboSzeri 
fiir Rad chert 


^.45 


www.mundoescarabajo.cornea 


2143 


2140 - 2 

Sthlosserharrimer 200 g 

3JB 

3 

dto. 300 g 

4+40 

4 

dto. 400 g 

470 

5 

dto. 500 g 

5+SO 

10 

dto. 1000 g 

8.60 

2141 - t 

Engl, Hammer 3 /* tb&. 

5.50 

2 

dto, 1 tbs. 

5.80 

4 

dto. 2 5bs. 

970 


2142 

Leleh Imela 1 Iha mmer 

500 g 

2143 

GummShammer 

90 x 50 mm 500 g 


IK Erganzungswerkzeuge 

mSm! (Or Sorlimente 

2146- 

2161 

2)46 


Besleli-Nr, 

2190 
2190 A 


mif Spannlwcktn 

mm 

Zoll 


Preii 


46.— 

46.— 


2190 


Bordeigerat 

fyr Bremsteitungen usw,, mil 
auswechselbaren, scharnierten 
Spannbackeri und Vomchfurg 
2 ur QberfidehengldHung dcs 
Offmjngswinkets 


2154 


2152 


2180 


fiir Rohre bis 25 mm 
= 1" AuGendurchmesser 


26.30 


21 B0 -1 


Ersaturddclien 
20 x 4+8 x 5.1 mm 


4.10 


2180 


Klefn-Rohrabschneider 
lur Rohre ous Kupler, Messing 
und sonstlgen NE-Metallen 


B«tflli-Nr. 

Btieidinung 

Priij 

2146 

Fiihlerblaltlehre 

6 let 1 Eg fur VW 

2.50 

2147 

dto.,. lOleiltg „5pi.on“ 

7.40 

2147 A 

dlOr ( SAE-Mcrfte 

8.10 

2150 

ReiUnadel 

3+30 

2152 

PrOf lampe {Schfauben- 
zieher mil Pruflampe u, 
Anschluftkabel) im Elui 

4.50 

2154 

Roil band mo ft* 2 m 

2,20 

2156 

Kobelmesser 

4.70 

2160 

Dlspritzkonne 

7.60 

2161 

Konnctien fiir Oi Oder 
Caramba, ,,£Hboy Lj 

4+— 


Ersafi-Sponrtbackftn 


2190-1 

4 4.75 6 8 10 12 14 1 

27.5C j 

2190-2 

»/,+ \U */« */* T ( 1fi 

27,50 


V> */•* ' 



BesEclUNr. 


BtEtLChnurtQ 































































M*. HDQ ESC-Ah^SA. D 


( R, 

ir 




spa*** 


.erkzeug-, Material- u, Montagewagen 


fiir den innerbelricblichen 
rafioneltem Transport 

DBP Nr. 549640 
und Austonds patents 


mii WerkieugsaHiment 

CHROM-VANADI UM 
fUr Volkswagen 



Scsrcri-Nr. 


Sattimwil einKhl. 


Ctwithl kg 


Z50DA1 71 
2500 A 2 71 
2500 A 1 61 
2500 A 2 61 

71 teilig, 1 Zwischeikasten 
71tellig, 2 Zwisdienkdslen 

61 teilig. 1 Zwischenkoiten 

61 icilig, 2 Zwischenkdsten 

36 

40 

37 

41 

*17.— 

*6l— 

833.— 

878— 

2500 A 1 L 

Werkzeugwogen, leer 
mEt 1 Zwischenkasten 

22 

2S2— 

250OA2 L 

Werkieugwagen. leer 
mil 2 Zwisehenkasten 

26 

297;— 

INHALTSOBERStCHT HAZET 

26 04 A1 , r 71 

biw. 3S0D A1/71 


450 5 

450 6 

60S 2 

615 1 

630 4 

650=17 2 

751-5 1 

745- 10 1 

746- 2 1 

760-3 1 
764 1 

811-3 1 

S11-9 1 
013-2 1 

314-2 1 


821-1 1 
834-3 1 


6x7 9 x10 10 x14 921 

12 x 14 22 x 27 922 

dito, je 2 Si tick. 1002-2 

9x11 14x17 17x19 1055-2 

Gabel-ftingsthliissel 2100 

kurz 13x13 15x15 
Starter- ynd Block- 2120—0 

schliissel 11 x13 2122-S 

Ringschlussel, gekropft 2125 

6x7 BxlO 12x14 17x19 2130 

ReiEcrhebcj' 11* 2140-3 

FlachmelGeMSO x 15 2140-5 

Du rebsch lager 2143 

120 x 2 2146 

Kbrner 120 x12 2150 

Uni versa Iza n g e 9-*/j " 2152 

Zundkenenschlussel 2161 

y^erkstaftschrauber- 2509 

li fiber 100 x 6 
dito 150 x 8 

Elektri ke rich rau ben- 
zieher 80 x 3 
K re uiscb I itzscb ra iu ben- 
zieher ftjr Phillips- 
Schrauben Nr. 5-10 
Drelkanischaber 150 
Schraubenl ieher fiir 


1 

1 INBUS-Einsatz 8 mm 
1 INflUS-Einsatz 10 mm 
1 Seitensc bn eider 7" 

1 Kambizange 7" 

1 Sechskaut- 
Sliftsdilussel 8 
1 Rundfeile 8' 

1 Flachfeile 8 ' 

1 Kontaktfeile 
1 Drahtbijrste 
1 Hammer 300 g 
1 dfto 500 g 

1 Gum mi ha miner 90x50 
1 FuhJerlehre f 6 tig. 

1 Re 10 nod e l 

1 PruNampe 

2 dlkannchen 



Vergaser 25 x 8 

2561 

! 

900 

6 Sechskantoin satie 

1 \ 


Vi* □ Antrieb 

10 11 13 14 15 17 

2565 

1 : 

915 

1 T-Griff 12" 

^567 


916 

1 Umschahknorre^?" 

1 ! 

917 

1 Verldngerung 5 

1%^ _ 

i 

inhaltsOeessichA ^ 

^EET is&a 

60S 

2 Gobcl-Ringidnms^r-iiS^ii 
kurz. 13x13 IS 3(15 1015 

1 1 

1 i 

615 

1 Starter- und Block- 

1056 

1 1 


schliissel 11 x 13 

2501 

1 : 

630 

1 RmgSCl>lusse] h gekrapft 

2507 

1 i 


17x19 

790-1 

1 Ko^benringzange 

2509 

1 : 


50-100 



798 

1 Schto uc hkl em menig - 

2511 

1 

900 

8 Sechskanteinsotie 

2512 

1 

\ t" □ Anlrieb 

10 11 13 14 

2513-27 

2 



15 17 19 30 



911 

1 Schwungwlnde 

2513-32 

2 

915 

1 T-Griff I2 ff 

2514 

1 

917 

1 Verlangerung 5 

2519 

1 

. 918 

1 Verldngerung 10" 

2520-10 

1 

919 

1 T-GriffscHlussel 

2520-20 


921 

1 INBUS-iinsalz 8 mm 

1 ; 


Spezial-Ringichlussel 
10 xl4 
2513-24 2 Gabelschlu&sel. 

gerade u. gebogen h 
[e 1 Stuck,, 24 mm 
2513-27 2 dito 27 mm 
2513-32 2 dito 32 mm 
2527-13 1 Steckschlussel 13 mm 
2527-14 1 dito 14 mm 
2559-24 1 Gldruekschalfer- 


Rmgschiiissel 21 x 36 
Spezialschlussel fur 
Zyl i nder kopf m utte rn 
15 mm 

Spsitatechlijssc! fiir 
den Oldienst 

GO A 1/41 bxw. 1500 Al/41 


scliltisul 


10 xl4 


gerade u. gebogen r 
jc 1 Stuck. 27 mm 


0,10 mm 


INHALT 
2523-75 1 

2523-77 1 


SOBERS! CUT (FdHteliunfl) HA1ET 151B AT * 

2559-24 1 


2524 1 

2525 K 1 
2527-13 1 
2527-14 1 
2530 a 1 


2530 b 

2531 


2531 a 1 
2533 1 

2533 a 1 


Kolbenring- 
Spannband 75 mm 
dito 77 mm 

Kecb&temmer 
Sprang r ingia n ge 

SteckschJussel 13 mm 
dila 14 mm 

Dor n f u r Ach ssc h en kel- 
bolzen 7 H 9 mm 0 
drto 3,9 mm 0 
Dorn fur Achssehenkel- 
bolzenbuchsen 
17,5 mm 0 
dilo 21 r 5 mm 0 

Dorn fiir Bvrtdbolzer- 
bucbsen 17,9 mm 0 
dito 19.9 mm 0 


2559-27 1 
2560 1 

2565 

256* 


1 


Oldf uckjcftafatf- 
Schlijssel 24 mm 
dilo 27 mm 
Sp ezio I ri n gsch I iissel 
27 x 36 mm 
Speiialschlussel fiir 
Zf li nder kopf m u Item 
15 mm 

Speiial&chlLissel fiir 
Schalter des- Scheiben- 
wiscber-Motors 
Spetialscblussel fiir 
den Oldienst 
Ventilein sc blether 
Spezialschliissel fiir 
Brennstoffha h n 

2575/3 3 Kreuzscblirzsebrouben- 
zieher (614-2, -3, -4) 
2576 1 Sprengring range 

2590 1 Drehmomenlsdilussel 


2567 

2570 

2572 


2500 E 


,/Tourist" 

Werkzeugsdtie fur Volkswagen 

c H iOM-V A N A fj| UM 

im Er&atirad unterzubringen 
DGP und Auslandspotenle 



fiir VW 1200 


2500 E 


fiir VW 1500 Limousine, 
VW-Variant und Ghia 

2500 E-2 


Bestell-Nr, 


SorlimenMa ainscM. Behaiter 

2500 E 12lei1ig im Melailbehalter 

2500 E-2 1feteilig im Kunststoffbebdlt. 

INHALTSOEERSICHT 


GewkHf kg 

3,5 

3,3 


Ver'thfomt 

Preise cnif 
Anfrage 


450 1 Gabelschlussel 7x6 

450 1 dito 10x12 

605 1 GabeUtingsch kissel, 

kun, 13x13 
605 1 dito 14x14 

760-3 1 Uni versa (range 9’// 

764 1 Z Li nd keczensch I lissel 

772 1 Rad-sehraubenfcwrbel 


HAZET 15 50 6 

811-9 1 Schraubenzieher 

150x8 

813-2 1 dito 80 x3 

014-020. 1 K re uiscb I itzsch rau* 
benxieber fiJr 
Ph t j I! ps-Sch ra ube n 
Nr, S-10 

1050-2 1 Kombizangt 6 ‘ 

2561 1 Ringschtiissel 21 x 36 


1HHALTS0BERSICHT 

450 1 Gabelschliisset 7 x 8 

450 1 dito 9x11 

450 1 dito 10x14 

600 1 Gobd-Ringschlussel, 

long, 13x13 

760-3 1 Universe I zange 9 t V 

772 1 ftadschroubenkurbel 

eil—6- 1 Stbraubenzieher 

125x7 

013-2 1 dilo 00 x 3 

014-3 1 K re uzscNitzsth rou¬ 

te rule her fiir 
Phillips-Schrauben 
Nr. 12-16 


HAZET 2S0C E-i 

814-O2o 1 Kreuzschlttzschrou- 
be mi e her fiir 
P h ll ti ps-5ch ra u ben- 
Nr. 5-10 

1850-2 1 Kombizange 6 

2125 1 tContokffeile 

2527-13 1 Steckschilissel 13 mm 

2567 1 SpmiaFschliis&el fiir 

den Oldien&t 
1 GabelschEiissel 
27 mm. D\H 894 
1 Ziind kenensc h liisse I 
19 und 21 mm 
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Werkzeugsatz 

CHR OM-V A N A DIU M 

fi}r Volkswagen 


im verst hliefibaren, 

housfarbenen 

HAZET-Metallkosten 



1“ 


60S 

2 Gobel-0mg»ddtfiS«i. 

252CH0 1 


burr 11x0 15.15 

25X1*75 1 

615 

1 Starter- ynd SUock- 



udifusftti 11 x 13 

2S23-77 1 

630 

1 SzngxfdiMsdL gckrbpft 

2524 1 


17 x 19 

2525 K 1 

790-1 

1 Kalbenringfonge 

2527-13 1 


50-100 

2527-14 1 

798 

1 SchiauctikFemmen. 

zange 

2530a 1 

900 

8 Sechskanteirrsatze 

1530b 1 


*/*' □ Antrieb 

10 11 13 14 

15 17 19 30 

2531 1 

911 

1 Schwungwinde 

2531a 1 

915 

1 T-Griff 12' 

2533 1 

917 

1 Ver large rung 5* 


918 

1 Verldngerimg 10* 

2533a 1 

919 

1 T-GrrfF-5c Mussel 

2559-24 1 

921 

1 IN&US-Einsalz 8 mm 


922 

1 FN&US-Elnsatz 10 mm 

2559-17 t 

1015 

1 Sch iebeg riff 500 mm 

2560 1 

1056 

1 Einsohi 36 mm 


2501 

1 Speiial-Zundkenen- 
scMuss&l 

2565 1 

2507 

1 Dorn 


2509 

1 Spezia 1-Ring schlusset 
10X14 

2566 1 

2511 

1 Fuhrungsplatte 


2512 

1 Hebelverldngerung 

2567 1 

2513-27 2 GobelscMussel, 



9 &rode u. gebogen. 

2570 1 


je 1 Stuck, 27 mm 

2572 1 

2513-32 

2 dilo 32 mm 


2514 

1 T-Griff-Sc Mussel 

2575,3 3 

2519 

1 Fuhrungsdorn 


2520-10 1 Venfil-Efrtstell-Lehre 

2576 1 


0,10 mm 

2590 1 


7500 K 61 


£1 teiligi 


V*rthroml 

d (to 0 r 20 mm 
ftotbe nring- 
Spannband 75 mm 
dita 77 mm 
Kerbstemmer 
Sprengringiange 
Steckschlussel 13 mm 
dito 14 mm 

Oom fur AchMChenkel- 
baizen 7,9 mm 0 
dita 5.9 mm & 

Dorn far Adisschenkef* 
bolzenbuthsen 
17,5 mm 0 
dito 21,5 mm 0 
Dorn fiir Bundbalien- 
buchsen 17,9 nrmn 0 
dilo 19,9 mm 0 
Oldruckschalter- 
sc Mussel 24 mm 
dita 27 mm 
Special ring sch Kissel 
27 x 36 mm 
SpezialscMiissei fur 
Zy I i nder ko pf m utte rn 
15 mm 

Spexialschlussel fur 
Schaffer des Scheiben- 
wJscher-Moiors 
SpezialscMiissel fur 
den O ld ten si 
VentileinscMeifer 
Speziafschlussel fur 
B renn staff hahn 
K reu zs c h \ itzsc h ra u be n- 
zieher (814^2, -3, -A) 
Sprengrlngzange 
D reh momen Ischl iissel 

737*— 


I fffffSj ] Werkzeugsatz 

MimmU) chrom-vanadium 

2500 T fiir Volkswagen 


oui hausfarbener 
H A ZET^Mefo llwandlatel 



2500 T 61 


Inbalt wie 2500 K / 61 
61 tellig 


662 , 


Werkzeugsatze 

C H ROM- V AN ADi UM 

2500 P fur Volkswagen 


in Plaslic-Tosthe 


Eotell-Nr, 



2500 P 13 
2500 P 17 


I3teilig 

l7teiHg fiir VW 1500 


Vtrchroml 

60*50 

99,60 


I N HALTS 0 B E R SIGHT 

450 3 GobeJsthlussel 

0X9 10x14 17x19 
600 1 Gabel-RpngscKlussel, 

long, 14 x 14 

760^3 1 Unlversalzange Vjt* 

764 1 ZundkerzenstMussel 


N AZ ET 1500 P/I 3 

811-6 1 Sthraubenziefoer 
125 x7 mm 

013-3 1 dita 100x3,5 mm 
1S50-2 1 Kombizange 6* 
2125 1 Kontaklfeile 

2131 1 Zund kerzen burst e 


772 1 Radsch ra ubenkurbe I 2561 1 Rmgsthliissel 21x36 mm 


INH ALTS 0 BE RSlCHT 


H A X E T 2500 F/f 7 


450 

600 

760-3 

764 

772 

811-6 

013-2 


Ga be Ischl us? e] 

7x8 9x11 10x14 
Ga bel-Ri ngsdi I vssel, 
long, 13x13 
Uni verso fionge 
9 v* # 

Z u r d ke rze nsch I u sse I 
Rod sch ra u b en k u r be I 
Schraubenzleher 
125 x 7 
dilo 00 x 3 


814-3 1 Kreiizscfiliixschrciuben- 

zieherfCJr Phrlllps- 
Schrauben Nr 12-16 
814-020 1 dilo Nr. S-10 
1850-2 1 Kombizonge 6 v 

2125 1 Konlaktfeile 

2513-24 2 GobeistMussel, 

gerode u, gebogen, 

[6 1 51 iiok* 24 mm 
2527-13 1 SteckscMiissel 13 mm 
2567 1 Spezialschlussel fur 

dan Qldicnst 


WerkzeugausrUstung 

chrom*vahaj>i um 


2500W A fur Volkswagen 


rm verschlleSbaren, 

hausfarbenen 

HAZET-Metallkasfen 



(nholl 


Ver-chromi 


450 

4 

GabetecMu&sel 

2130 

1 

Drahtburste 



8x9 10x14 

2140-5 

1 

Hammer 500 g 



17x19 22x27 

2142 

1 

Uit htm eta \\ ha m mer 

605 

2 

Ga be 1 -Ri n gsc h 1 iissel. 



5O0g 



kurz, 13 x 13 15 x 15 

2146 

1 

Fuhlerlehre, 6 tig. 

615 

1 

Starter- und Block- 

2501 

1 

Spezml-Zundkarreji- 



scMus&el 11 x 13 



schiusiel 

630 

1 

Ring sch lifssel. 

2509 

1 

SpeziahRing$chlu$sel 



gckrdpfl, 17 x 19 



10 x 14 

730-3 

1 

Flachmei&el 150 x 18 

2513-27 

2 

Ga beEschlussel, 

745-10 

1 

DurchscMdger 1.20 x 2 



gerade u, gebogen. 

760-3 

1 

Uni versa tiange 9 ! ,V 



je 1 Si tick, 27 mm 

011-1 

1 

Schraubenzieher 

2514 

1 

T-Griff'Sell liissel 



75x5 

2527-13 

1 

Steckschlusset 13 mm 

811-9 

1 

dita 150 x 8 

2527-14 

1 

dito 14 mm 

813-2 

1 

dito 80 x 3 

2559-24 

1 

Dldruckschalter- 

900 

4 

Sec hs ka ntet nsdtze 



sch 1 us $ el 24 mm 



3 ^ □ Antrieb 

2560 

1 

Spczialringschllissel 



10 11 14 17 



27 x 36 

915 

1 

T-Griff 12* 

2562 

1 

SteckschlUuel 27 x 30 

919 

1 

T-Griff-Sc Mussel 

2562 D 

1 

Dorn dazu, 12 mm 

921 

1 

INBUS-EinsalaL 8 mm 

2567 

i 

Spcziol&ctilu&sel fur 

1801-2 

1 

Seitenschneider 6 ] > ' 



den Oldtensl 

1850-3 

1 

Kambizange 7 

2572 

i 

Spezialschlu^sel fiir 

2122-5 

1 

FlachteiEe 5“ 



Brenn staff ha hn 

2123-6 

1 

Drcikanifeite 6 

2575/3 

3 

K reuzsch litzsch ra uben- 






lieher (814-2, -3. -4) 


2500 WA 45 


45teilig 


191.— 
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ABA10 I 

r ' Spezialwerkzeuge 

CHROM-VANADIUM 

In&besandere fur 
Arbeiten an Volkswagen 


Ringschlussel 

doppclieiiig gekropfi 



17x1? 


KoSbenringzange 


7?0- 1 


SO —100 


Sechskant-Einsatze 

tJ, 


Vi 


Schwungwinde 


911 


Schrebegrtff 


Vi 


91S 


Verlangerungen 


vi 


917 

m 


T-Griff-Schlusse! 


919 


INBUS'Einsdtze 


921 

922 


8 

10 


5.20 



H.9G 


900 -10 

10 

1.50 

11 

11 

2.50 

13 

13 

2.50 

14 

14 

2.60 

15 

15 

2.60 

17 

17 

3.20 

19 

19 

3.20 

30 

30 

4 JO 



8.50 



6.60 




Spezialwerkzeuge 
XT CNROM-VANADIUM 

2500 insbesondere fur 

** VV Arbeitcn an Volkswagen 

&ciFcPhNf. frtW VnxhromP 

Spezial-ZundkerzensdilOsset 



mi 


21 


9.10 


Spezial-Zundkerzenschlussel 
fur VW 1200 uftd vw 1500 


2502 



4 JO 


Spezial-Zundkerzenschiijssel 
fur VW ISOO-Gh^o 



2502 


21 


6 JO 


Dorn 

fur Ko I ben bo I lent 


2507 



12 .— 


Spezial-Ringschlussel 

fur Olkuhler und Vergoser 



2509 


10x14 


9.— 


9.50 



4.70 

4.90 


Werkzeug fur Sdiwungscheibe 
und Hinterachse 



2510 bestehend a us: 


500 mm 

18.30 

1056 Einsalz 36 mm 

8.50 

2511 FOhrungsplatte 

8.60 

2511 Hebel- 


verlqngerung 

7, SO 


2500 


Spezialwerkzeuge 

C H ROM-VAN A Di UM 

jnsbcsondere fur 
Arbeiten on Volkswagen 

mm Verch nsmt 


mm 

Einseitige Gabetschlussel 

gerode und gebagen 



2513-24 a 
24 b 
2513 - 27 a 
27 b 
2513-32 a 
32 b 


24 mm, gerade 
24 mm P gebogen 
27 rum, gerode 
27 mm, gebogen 
32 mm. gcrade 
32 mm, gebpgei 


3J0 

3,10 

3.20 

M0 

4,— 

4.— 


"T" 


T-Griff-Schlussel 



Bei 1 *ll-Nr. 

Innert- 

Vitrkafll 

171 m 

Lange 

min 

Virthr&irit 

2514 

8 

_ 150 

8.20 

1514-1 

a 

300 

9.20 


Fuhrungsdorn 

zum Zentrieren der Kupplurcgsscheibe 


2519 


11.40 


Ventileinstell-lehren 

m5M0 fteservebldtfchen 



2520 - 10 

0,10 

5 JO 

20 

0.20 

5.80 

30 

0.30 

5.80 


Koibenring-Spannbander 

t 



B«1d!-Nr. 

1523 - 75 
77 
83 


lltr Kdb^n 

75 — 76 mm 
77 — 78 mm 
83 mm 


VnrcJ’ir&mt 

11.40 

11.40 

(2.20 


Kerbstemmer 


2524 



Wchramt 

4.20 


Sprengringzange 

[□r Antriebswellie und KurbelwelEe 



2525 K j _ 31*— 

Ersatxbackerv dazu 

2525 K -1 per Faon 6.70 
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2527 -13 

14 

11 

14 

15.40 

15.40 

Dome 





f- 




BeiHll-Nr. | 

fur 

VerthromT 

1538 a Achsscbenkeibolzen 


7,9 mm 0 

11,80 

1530b dto.. 

5,9 mm 0 

11.80 

ISlf At hsst hen kc 1 bolzen - 


buchsen 17,5 mm gs 

11.80 

1531a dlo., 11,5 mm 0 

11.80 

1533 Bund bolzenbuch sen 


17.9 

mm 0 

11.80 

2533a dlo.. 

19,9 mm 0 

13.20 


Spezialwerkzeuge 

CHROM.VANADIUM 

insbescmdere fur 
Arbeifen on Volkswagen 


Steckschlijssel: 

mil K^el^elenk 



Oldruckschalter-Schlussel 

mit Kugelgelenk 



BesteM-Nr. 

255$ -24 

17 


24 

27 


1 8,- 
1*-- 


Spezialringsehlussel 



2560 


27x36 


16.40 


Ringschtiisse! 



Her Scite urn 15° abgewinkelt 

2561 21 x36 11.30 


Steckschlussel 



1562 27 x 30 

Dorn dozu 


2561 D 



120 


3,HQ 


1.40 


Spezialschlussel 

fur Zylinderkopfmutteni 


2565 



11.30 


Spezialschlussel 


fiir SchaHer des 


Schei ben wiscfter-Moto rs 




2566 

4,50 


2500 


Spezialwerkzeuge 

F f CNftOM- VANADIUM 

insbesondere fur 
Arbeiten an Volkswagen 


et^U-Nr. 


Spezialschlussel 

fOr den Gldienst 



2567 17x21 


11.60 


X 


Spez1a1schlU$$el 
fOr VentileinsteHung, DBGM 
mil Schraubeniieher* speiiell fur VW 1500 


2568 



Spezialschlussel 

fur die Rollcnlenkung, DBGM 



2569 


flir VW 1200 und VW 1500 
17x17 19.60 


Ventileinschleifer 

mit Saugnapf 



Spezialschlussel 

fiir Brennsfoffhahn; 



Btthll-Nr r 

2571 


Vector* ml 

5.70 


Kreuzschlitz-Schraubenzieher- 

satz 



Sprengringzange 

fiir Kotbenbofiensicherungen 





BeslelUNf. 

2576 


Vei'etirchml 

10,50 


Drehmomentschlussel 


bis 6 mkg 
maximal 


1590 



ei.fto 




2700 


BMtsil-Nr. 


Spezialwerkzeuge 

chrom-vanadium 

irubesondere fur Arbeiten 
an Mercedes-Fohneugen 


V ere hr ft ml 


Ventileinstellschlussel 

Maulstelliing 0 und 20° 


325 



14x14 


4.50 


Spezialschlussel 

fiir VentileinsteHung. DBGM 
mil Schra ubenzieher 



327 


14 


35.— 


Spezialschlussel 

fur VenJiieinsfelJung. DBGM 

mit Sthraubemieher, speziell fiir Unsmag 



328 


14 


30,80 


Gelenk-Zundkerzenschlussel 

mtt Gelen ks pa nnf ed er 



762 


21 


11.70 


Gelenk-Zundkerzenschlussel 

mit Kugelgelenk 



7.40 


Zwolfkant-Einsdtze 

extra lief 


880 TZ -14 

14 

4.— 

17 

17 

4.80 

19 

19 

5.20 


Sleeker 

fur verse hiedene 
Beta fig u n gs w e rkzeug e 


8813 



8 0 


1.70 
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Verlangerungen 


882f - 3 
6 
a 


4.ao 

s.*o 


Spezial-Doppelgelenkschiussel 


fur Olwanne 


mm Verchromt 

mi 6_ 19?0 


Sechskcmt-Stiftscfilussel 

(INBUS-Schlussel) noch DIN 911 


BesteU-Nr. mm Gianprt.fnitksll 

Z729 14 3-10 


Speziol-Gelenkschlussel 

fur INBUS-Schrouben 


Etaflcll-Nr. mm Yerriiromi' 

2739 5 *6- 

2740 6 <6.80 


in Plaslic-Tasehe 

Inha ft wie Soiiimenl 2004 jedoch lusatallch 
2722 t" Dappel’Gelenkschlu&sel 6 mm 

2740 1 GdenkschliJssel 6 mm 

2742 1 dito 14 mm 

2743 IS pezJ o tschl u»el 12 ko nt, 12 m m 

2745 1 dito, 17 mm 

2805 20 let Ijg _ 202.— 


6815 


5.60 


2700 


Spezialwerkzeuge 

CH&OMtVAN ADI UM 

insbesondere fLir Arbeite* 
an Me reed e$-Fa h rzeug e n 


Kurz-Gelenkschlussel 

mit Zwblfkani 


Spezialwsrkzeuge 

CHROM-VA NADI 

2ftOQ insbesondere fiir Arbeiien 

IOU on Mercedes-Fahneugen 


freitcIl'Mr. Inhall 1 

Ratschen-Garnitur 


irrs hgufJoft«nen HAZfT-MeiollkCSlen 


880 

2 Sechikantetnsdtie 7 8 mm 

8802 

8 Zwdlfkanteinsonte 

9 10 11 12 14 17 19 22 mm 

8813 

1 Sleeker 0 mm£? 

8015 

1 Sdiiebegriff 8* 

8016 

1 Umschaltknorre 8 

8820 

1 Kardangelenk 

8821 

2 Verldngerungen 6 8 

1 Steduzierstuck 3 * x i /a" 

958 RII 

2800 

I7telllg 93*20 


Monteur-Satz 


SchfetoegriH 


2742 14 74-10 


Spezialschlussel 

ftir Eiiupritrieilung 


2745 | 17 | 14,SO 


INBUS-SchlUssel 


Monteur-Satz 


in Plaslic-Tosehe 

800 TZ 

3 Zwolfkanleinsdtee, extra lief, 

14 17 19 mm 

8813 

1 Stacker 8 mm0 

8015 

1 Schiebegriff 8 

8020 

1 Kardangelenk 

8021 

3 Verldngerungen 3 6 8 

958 RII 

1 Red u Tiers luck */* X V** 

2739 

1 Spezfal-GetenkschHisel fiir 
] N B LiS-Sch ro u ben, 5 mm 

2747 

1 INBUS-Schlussel 5 mm 

2748 

1 dila 6 mm 

2749 

1 dito 8 mm 

2750 

1 dito 10 mm 

2604 

iStellfg 98-20 


2760 


14x17 


10.20 


Spezialschlussel 

fur Reg Ester-'V ergase r 


2743 12 


Spezialschlussel 

fur den Oldiemt 


2700 


pezialwerkzeuge 

hrom^vanadium 

nsbesondtre fur Arbeiten 
i n Mercedes-Fahrceugen 


2747 

2748 

2749 

2750 


6+BO 

7.20 
6.70 

7.20 


Kardangelenk 


8820 


Reduzier-Einsatz 


m r y 


4.40 
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Spezialwerkzeuge 

CHROM.VANADIUM 


rnsbesofldere lur Arbetten 
on Mert&des-Fahrzeugen 


Inhalt Vrrehnjmt 

Zwergsatz 

fur Vergaser, Radio usw. 





in Plastrc-Tasche 


14 GabdsthLussel 
3.5 x 4 

4 

x 3,5 

4.5 x 5 

5 

x 4,5 

5.5 x 6 

6 

x 5.5 

7 X 8 

8 

X 7 

9 *10 

10 

X 9 

11 x 12 

12 

xll 

13 x 14 

14 

x 13 


760-1 

1 Universe Izange 4’/a" 

833-1 

1 Elektrikcrschraubenzieher 


60 X 2,5 

834-2 

1 Verge serschroubenzieher 


25 x 6 

esc 

10 Sechskartfeinsofze 1 V □ AniHeb 


4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 

858 Rl 

1 Reduzierstuck 7* x 3 V 

058 Rll 

1 dHo 3 b x 1 

#63 

1 Umschaltknarre 4 1 t* 

865 

1 Schie beg riff 5 

866 

1 Vierkantkrebel 5" 

867 

1 Verldfigerung 2 " 

868 

1 Verfdmgerimg 6~ 

069 

1 Korda ngelenk 

2806 

3S tei Jig 129.60 


An- und Abnehmersatz 



in Spoltleder-Tasche 

450 5 GabelstMussd 

6x7 8x9 10x11 

12x14 17x19 

7 &QM 1 Univcrsalzange 4 1 /*" 

814-02 a 1 KreuzscfiMIzsttiraubenzietier 

fiir Phillips-Schrauben 
Nr, 5-10 

834-2 1 Yergaserschraubcnzicher 

25 * 6 

837-2 1 Zundkerzen prefer 

100x5 

1 Schlouchbandslilt 
1 Kerzenlehrc Bosch EFK 
1 SpezEallaschenlampe 
2807 12ieiNg_SI .60 




TfflSr Spezialwerkzeuge 

Mimmi chrom vanadium 

2900 insbesond-cre fiir Arbeiten 

on BMW-Fahneugen 

Iffffffjl Spezialwerkzeuge 

MtSmli chrom-vanadium 

OQ nn ■ ns besondere fur A r bertcn 

on BMW-Fahrzeugen 

B«H*ll-Nr Iftholl Vf chnami 

mm Preii 

Bordwerkzeugsotz 

fiir PVw 

Kurbel fiir Wagenheber V 
und Radmutter v 

mit Rodkappenabzfeher 

!®, 

mi 9.~ 

Schlussel fiir Ringmuttern 

1 Bri 8m. #-X i 

2913 J__ 4.80 

in Plastic-Tosche 

450 3 Gobefschlussel 

8x10 14x17 19x22 

760-3 1 Uni versa liangc t 1 /** 

2911 1 Zundkerzemsc Mussel. kgmb. 

2920 1 Schrcubenzieher 100x4 

2921 IdNo 125x7 

Gabelschlussel 

fur Motorrad^^^^^^^^ 

2915 8X10 1.50 

2916 9X11 1.60 

2917 12x14 1.70 

2918 14x17 2*— 

2919 1 9 x 22 2.40 

2900 1 ZleHig 33.90 

Bordwerkzeugsatz, lose 

450 5 GabeEschlusse! 

7x9 8x10 11x12 

14x17 19x22 

760-3 1 UniverjoEzcinge 9 t 2 

2910 1 fcJngschlussel 

14 mm gekrbpfl 

17 mm gerade 

2911 1 Zimdkerrerise Mussel. kamb, 

2920 1 Schraubenzreher 100 x 4 

2921 1 difa 125x7 

2923 1 ttombfzange 6 

Schraubenziehe^^^^ 

19Z0 100x4 170 

1911 115x7 470 

ftirtgschlussel 

fijr Moforrad . 

2902 ~~11teilig 44.10 

Spezialwerkzeuge 

CHROM-VANADIUM 

insbesondere fur Arbeiten 
on fSMW-Fahrzeugen 

Efnzelwerkzeuge 

2922 12 x14, gerade 2.60 

2922a 12 X 14. gebagen 2,70 

Kombmationszange 

BwtaFMMr. mm Prw* 


Ringschliissel 

MaB 14 mm gekrdpft 

Mali 17 mm gerade 


2923 6 * 6,90 

MaulschlLissel 

flach gestanzt. fur Motor rad 

29t0 14 x 17 4.20 

2924 36 x 41 3.S0 

Zundkerzenschlussel, kamb. 

MaB 14 mm fur 

Zylinderkopfbefesligung A 

MaB 21 mm fur * Vk 

Zundkerzen VL 

Gabel-Ringschlijssel 

flach gestanzt, fur Motor rad 

2911 14 und 21 7.60 

2925 17 x27 2.60 
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FNAHMEN 



Sdfze dm Ring 
Metr. Mode 


flwteU-Nr, 


iahall 


Ccwichi 

a 

Gkmz- 

wmthtll 

31011 

8 Schlusset 

Nr. 1 

2 3 

4 




mm 4 

Nr. 5 

4.5 5 

6 7 

“5.5 

8 

40 

1,50 


mm 6 

1 Fuhferlehre, 1 
1 Kortaktfeile 

6.5 7 

Sehraubenzieher* 

7.5 




Amerik. Mode 


110 11A 

8 ScMijssel 

Zoii »/** T ‘» 7** 




’/.* "/,* */• 7<* 

1 Fuhlerlehrc, 1 Schro jbemieher. 

1 KontakHeile 

55 

3.30 


Sotz ml! Doppelniet 
Metr, Made 


311 10 0 Sc Mussel 






Nr. 1 

2 

3 

4 



mm 4 

4,5 

5 

5,5 

40 

2.— 

Nr, 5 

6 

7 

e 



mm 6 

6,5 

7 

7,5 



1 FuhlerEehre, 1 Schraubenzteher 






310 




TUrlederzange 


zum Entfernen und EEnselien von Turfedem for VW 1500, Opel, Ford, BMW, usw. 


BtiltlUNr 

mm 

Ltinfle 

i 

Zell 

Otwitht 

9 

Vsrthfomt 

799 

210 


3 

70 

7,80 


Spezialschlussel 


fUr Schalter des. Sdieibenwiseher-Motors po OpeLWogsn 


Tra ns pa renth eft 


BtiieH-Nr. 

Seehiskant 

mr^ 

Kin-age mange 
ram 

GftwkM 

9 

Olofli- 

wreickolf 

839-09 

9 

60 

70 

5.90 

10 

10 

60 

00 

6,20 

14 

14 

60 

100 

6.30 



Abisolierzangen 


fiir oH* Drahfctdrken 

mil Stell&chraube 


Beilell-Nr. 

mm 

Lange 

ZoH 

Ge-wicht 

S 

Verchromt 
Ka F f* palierf 

1860-1 

150 


6 

too 

11.&0 


mil SleUschraube, Feder ynd Kette 


; 1860- 2 nO 

6 

110 

12.60 



47 
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NEUAUFNAHMEN 



2111*2112 


Vielzahnschtussel 


f(Jr X Z N-Sch rau ben „ die serienfnofiig in Fahrzeug-Geirieben eingebaut sind 
gebogen. beide Enden gefrdst 


CHROM VANADIUM 



EtasleH-Nr- 


211! -05 
06 
08 
10 
12 
14 
16 


flir Schrotrb*n 
M 

5 

6 
8 

10 
12 
14 
16 


Long* 

mm 

72 

80 

90 

100 

112 

125 

140 


Gewtcht 

9 

7s 

20 

40 

90 

120 

180 

200 


<j-loni*wniEkelt 

1.60 

1.80 

2,40 

5.60 
4.50 

6.60 
7.80 


2126 


Gewindefeilen 



gebagen, ein 

i Ende gefrdst, mit Ira ns pa renters Heft 





fur Sehrauben KlingonlSrtge 

M mm 


GtwithT 

9 

0 la nulYt r^itkclh 

2111 - OS 

5 

35 


22 


2,20 

06 

6 

35 

4C 

40 


2.60 

OS 

8 

45 


60 


3.50 

10 

10 

55 


130 


4.80 

12 

12 

67 


165 


5.90 


sr AuGeiv und Inneitgewinde 



SPEZIALSTAHL 

Mylr. MaBe 








mm 

M*rl r. 

Lctng* 

mm Zoll 

Gswithl 

9 

Prais 

2126 

0,80 

5 






1,00 

6 u. 7 






1,25 

8 u, 9 






r,50 

10 u, 11 

230 

9 

120 

15,20 


175 

12 





2,00 ' 

14 u. 16 






2,50 

18, 20 u. 22 






3,00 

24 u. 27 





Amerik. MolSe 

BtsfeM-Nr, 

Gftnge auf 

S A £f USS 

Lfing* 

Gtwichl 

Prei* 

1 z*» 

Cewimie 

mm 

Zoll 

9 

2126 A 

24 

s /i* u. 7 » 






20 

7« u. v* 






18 

7« u- V« 






16 

•/* 

230 

9 

120 

15,20 


14 

7 * u. 1 





13 

— 






12 

17 ., 17 *. 






11 

— 






Engi, MaSe 



Gangc avl 

1 Zoll 

WFutwoMh 

Gewfnde 

Lange 

mm | Zoll 


Prtii 

2126 W 

26 

‘~7« 






24 

a A* u - 7** 






20 

V* 






18 

V« 

230 

9 

120 

15.20 


16 

*/■ 





14 

T 14 






12 

V«.w« 7m, 






11 

7* 11, "/« 






2165 


Hebeleisen 

zimn Abheben des Zytsnderkapfes, L5$en fcstgerosteter Teite h Ein- und Auilreiben von 
Lagern urvd Logersdiolen, Fin- und Ausbau der Fede^ri, BoJzen, Zahnrdder usw. 



&Ei!cll"Nr. 


mm 

L tinge 

Z*IJ 

GiwicKr g 

Glaniv«rni;kell 

2165-1 


400 


16 

4B0 

9.80 


| 7165 -1 400 , 1* 490 ^ 9.— | 
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UFNAHMEN 

Sehri>#¥ndreher-Einsalie_____ 

- ---- — " CHROM'VAMADIUW 

und Kombinationsstiicke 

fa r Blektro- vtid Prefiluftschrauber 

ous hothlegkrtem CHROM-VANADIUM-Stahl fiir aHerhochste BeonsprucKimg 
GrtfBle MoBgenauigkeit der Spitien und Sehneiden. 



WBBl 

2200 


Schrautoendreher-Emstitze (Bits) 

fur SNBUS-Sthrouberi 


V 4 * Sechskant-Arlri^b 


fitsrell'Mr. 

1 me US-SdiUtaidwelitt 

mrti 

Fttr 5thfawb*ft 

Dim mi 

2203 -1 

3 

M 4 

2 

4 

M 5 

3 

5 

M 6 

4 

£ 

M 9 

5 

9 

M 10 

6 

10 

M 12 


Gan±a Larg« 
m 1 T 1 

25 

34 

34 

34 

34 

34 


frui 

1. M 

2. W 

2.90 

2.90 

3.90 
4.30 


*Jti* Sec hsko nl* Afitrteb 


2205-t 

2 

3 

4 

5 

6 

3 

4 

5 

8 

10 

M 4 

M S 

M 6 

M 8 

M 10 

M 12 

25 

34 

34 

34 

34 

34 

3*90 

3.90 

3.90 

3.90 

3.90 

4.60 

fur SchlUzschrauliep 

Sechskont-Anfrieb 

$ c tleH-Nr. 

Klingenjpreilc 

mm 

Itfciflgiinslgrke 

mm 

Game Lango 
mm 

Prtii 

2209-t 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

0 

4 

5 
£ 

7 

8 

8 

10 

10 

0 f 5S 

0.7S 

0,90 

0,90 

1i10 

1.50 

1,15 

1.50 

38 

38 

38 

38 

38 

36 

38 

38 

2.40 

2.40 

2.40 

2*40 

3*70 

3*70 

3, 70 

3 JO 


Sechskont-Artlrieb 

2211-1 

2 

3 

4 
s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

S 

0 

7 

8 v 
8 

10 

10 

12 

12 

14 

14 

0,75 

0J0 

0,90 

1.10 

1.50 

1,15 

1.50 

1,15 

1,90 

195 

2.40 

38 

38 

38 

38 

30 
, 38 

38 

38 

38 

30 

30 

2.60 1 
2.60 

2*60 

2*60 

2.60 

3.80 

3.80 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 
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2200 


NEUAUFNAHMEN 


Schraubendreher-Elnsatze 


C H R'QM-VA N A DI U M 

und Kombinationsstucke 

fur Elektro- und PreOluftschrcruber 


Kombi nation sstueke 

xur Aufnabme von Sthraubendreher-Einsdlzen zum Ernselxen in EEekiro- und PreGMtsehrouber 

mil oufler&t praziser PaBferrn, zur weitge Fiend en Schonung von ScJiraube, Gerdt und Werksliick, 

Durch Verwendung von Kombirationsstucken rotionelJe Ausnufxung dcs Verschfeiftteiles- 

Leichtes Auswechseln der Einsoixe bei wefterer Verwendung des Kormbinationssttickes ergeben Senkung der 
Setritbskosten. 



CB 9 

CD 


3 oder 
$,$ mm 



11 Oder 
17 mm 


fiir Schroubendreher-Emsdtze mit VV Sechskofit-Anfrieb 


BwtErr-Nr. 

Lang# 

mm 

Anffjftb 

iiff Elflklra- vnd RffSitflhchrauter 

Prfliii 

2240 -1 

57 

3 mm 

BOS CH - Ei e ktro&c h ra u ber 

14.60 

2 

70 

5 f 5 mm 

BOSC H-Eleklroscbrd u ber 

14,60 

2242 - 1 

57 

'!*' 

Elektro- und PreGluffschrauber 





SLACK & DECKER, STANLEY, THOR, 

11.80 




VAN DORN usw. 


2244 - i 

70 

11 mm 

Eleklro- und PreBMtschrauber 





AEG, BOSCH, FEIN, BLACK & DECKER, 

11.80 




STANLEY usw. 


2 

70 

11 mm 

FEtN 

17.80 

2246 -1 

S7 

5 mm 

EElN-Eie ktrosch ra u ber 

11.80 

1 

70 

7 mm 

F E EN-EJ ektroscfo ro u be r 

14.60 

fiir Schraubendreher-Emsdtze mEt 

Secbskofit-Afiifjeb 


2250 - 1 

70 

11 mm 

Elektro* und PreBluftsciirauber 





AEG, BOSCH, FEIN, SLACK & DECKER, 

13.80 




STANLEY usw. 


2 

70 

17 mm 

FEIN 

18.90 


Sch ra u ben d reher- E i n so tz- H a Iter 

fur Handbetrieb, TranspareEilheft 



Bcxtcll-Nr, 

fur Eirvt^lre 
nvif SflfKikanl-Anlfitb 

Klpng#nJi£in0« 

mm 

Gart*# Licjngt 
m 

Prt*t4 

2255 

%* 

75 

180 

8,40 

2254 

*/*»’ 

100 

200 

8J0 
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FNAHMEN 



Schi^#^endreher-Einsatze 
und Kombinationsstucke 

for Elektro- und FrelJluftschrauber 


eHIfOM.VANADfUM 


2200 


Schra ubendreher-Einscitie und Haller fur Handbelrieb 


1 4 " ScctekonkAnlrieb 


feitcLUNr. 

inhali 

Gcwkhi 

9 

Prffi 

2160 

2203 3 Schroubendreher Einsatze fOr INBUS-Schrauben, Sehlussefwdte 4, 6, 8 mm 

2209 3 Schraubendreher^Einsane fiir Schlitzschrauben 4 x 0,55. 6 x 0,90. &x 1,10 mm 

2215 2 Sth ran ben dreher-Elnsdlze fur Kreuzschlttzsehrauben Grofle Nr. 1 und 2 

2255 1 Halter Sechskont-Anfrieb 

275 

13.60 


Weilere Neuheiten, Ergdnxungen und Anderungen 

sind unter folgenden Arfikel-Nummern aysfuhrlkh beschrieben; 


100-101 

102 

103 

110 

110 AWM 

130 

130 

151 

141- 13 

142- 15 

798^1 

798-2 

837-1 
902 AWM 

1500 A 71 
2500 A 61 

2500 E-2 
2500 P 17 

2502 

2503 

2513- 24 

2514- 1 
2520-30 
2523—83 

2568 

2569 


BKsic'h’nuiig 


GraBer Werkzeug&cbronk, Inhaltsdnderung bei alien Sortimenten . . . .. ... 

GraBer Werkieugschrank, w3c Sorfimenl 100, otine Ausbeulwerkxeuge . . 

Grafier Werkieugschrank. wic Sortimenl 102. zusdlzlrch *;** □ Einsotzc und Befall gungwerkieuge 
Kleiner Werkzeugsohrank, Inha Usd nder Ling bei alien Sortlmenfen 

Kleiner Werkzeugsehrank, neues Sarfimenk mEt metr., amerik, und engl. MoGen kombiniert 

(Ersatz. fur 100 AWM) ...**■-< <■ * + ..*■■■■■-’ .. " 

Werkbank mil Aufsatzschronk, Inhaltsanderung bei alien Sorlimenten 
Werkzeugkoffer „Juwel*‘* Inhaltsanderung be! alien Sartimenfen 
Werkzeugkoffer .Juv/el^, neues Sorliment fiir Gaumaschinen ...... 

Werkzeugwogen ,, Ass i stent", neues Sortimenl fur BaumaschiFten ... 

Schlouchklemmenzargen mit FeststeHvorriditung und einsldlborer Mouloffrung lur versehieden grofSe 

Sc h la uchklem men ..-.- ■ ■ ■.. . .. 

Ziindkenenprufer. spitz, mil Scbutikappc. p ■ ■. 

SteckschlusselHjk. neues Sarliment, metr., amerlk. und engl. MaBe kombiniert 


Werkzeugsortimenle ttir Volkswagen, In Werkzeugwagcn „ Assists nr, mil 1 Zwischenkasfen Oder 

2 Zwischenkdslfcn ..+ *. 

Werkzeugsotz fiir Volkswagen (VW 1500) 5m Kunslstoffbehalter, tm Ersoterad untentubringen 

Werfczeugsatt fur Volkswagen (VW 1500) in Plosfie-Tasche . 

SpeziaE-Zundkenenschlussel fur VW 1200 und VW 1500 
Spezial-Ztindkenzenschlussel fur VW 1500 - Ghio 
Zwei Gobetschlussel, 24 mm H gerode und gebogen, fiir VW 1500 
T-Griff-Schliissel, 300 mm, fur VW 1500 . 

Ventiletnsfell*Lehre, 0,30 mm, fiir VW 1500 . 

Kal ben ring-Spann band, 83 mm, fur VW 1500 . 

Speziolschliissel fiir Ventilelnslellung mit Schrouhenzteher fiir VW 1500 
Spezialsdilussel fur die Rallenlenkung am VW 1200 und VW 1500 . 


s.iche S*ita 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 u. 6 
5 l.6 

7 u + 8 

21 

24 

30 

41 

41 

42 

43 
43 
43 
43 
43 

43 

44 


Gestrichen: 

2715, 2716, 2717, 2710, 2719, 2723, 2724, 2725, 2727. 2730, 2731, 2914. 2932. 

WeiterhFn sind eine Anzchl rkht gqngiger Sentiment* bei den Schrdrken. Kdsten und We rkzeug wager towie ttnige Satze bei den Gabelschliiweln, 
Ringsch Kissel n und Werkzeugtasdien gestrichtn warden. * 
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Gegeniiberstellung __ 

deufechftf, omeHkonischer, engllschcr, norw&gEScher, franzosiseher und schwediseher Mal?e fur 
Schr<nibenschlussel - grau unterlegte MoGe slnd BesteJImaOe 


Mcti-iiche MnR* 1 Am*rikonl«h« MoRe 

tngl 

lithe Mi 

afifl 


* IS 
11 
11 

mm 

Gcwi ndt^Dy rch men* r 


Gewi nde-Dy f ch mtsit r 


S 

* h 

s Jb 

0 

a 

wiJfH 

^ 0 ^ 

SsfB 

ill " 

JC 

5 

DeuHchiK 
MaBe DIN 

*1 if 

j; 

S-5 

ii 

J* 

Jj £ 

3J 

li 

Vh 

5chw*di 

Mtifiich 

C h (Otft 

s og 

■* *“ 

i(h SM 

Whils 

li 

ji ^ 

s 

vonh 

Meulweilen 

mm Z&N 

_ 

3 

T3 5 

! 

us 

£ £ 
i! = 

ii 

■51 

s 

J 

0 s 

u- 

Anterk 

c £ 

y 

si 

. Jfond. 

£ 

*.£ 
a J 

O 0 

H 

Schlij: 

wcl 

m-m 

Hil- 

In 

ZtiH 

33 







V® 

v* 

33,34 

IV’® 




V® 

1 

33.02 

1300 

V* 

Vs 


35 




22 





34,92 

iv« 



iv® 



! 35,31 

1.390 

iVu 

7 V« 


36 

24 

1/b 

22 

24 



22 

24 



36,51 

tv* 

1 

V® 









37 






T 1 

Vs 








37,59 

1.430 

Vs 

1 


38 




24 





38.10 

J.Vi 



|1 V* 

1 

1 Vb 






41 

— 

27 

1 

27 



27 



41,28 

IV® 

1V* 

1 1 

iv® 



40.13 

1.5BQ 

1S /l® 

1 v« 


42 




27 



IVb 

1 

42.86 

1 "/« 




1V® 

iv* 

42,42 

1.670 

1 

JJ/s 











44,45 

IV* 











46 

30 

IV* 

30 

30 


36 



46.04 

1 ’V« 1V* 

iv® 









47 







1 V* 1 V® 

47,62 

IV® 

1 I 



tv* 


47,24 

1.860 

IV® 

IV* 


so 

33 

i v* 

33 

33 


33 



50.80 

2 

1 Vs IV* 






-- 



52 







1 J /& 

IV* 

52,39 

1VH 





52,07 

2.050 

IV* 

IV® 


54 




36 













-1 

1 ; 



55 

36 

1 V® 

36 



36 



55 . 5 $ 

2V« 

1 Vi | IV® 






- 



56 

58 







1V1 

iv® 

57.15 

2 V* 




1 V 2 


56.39 

2.220 

IV® 

H/1‘ 





39 

















60 

39 

IVs 

39 



39 

1 V® 

1 Vs 

60.32 

61,91 

2 3 /s 

3 7 /i* 

IVI 

'__ 


1 Vs 


61,21 

2.410 

tvl 

iv® 


63 




42 






[7- 











65 

42 

1*/® 

42 



42 

1 3 /i 

IV® 

65.09 

2»/tA 


IVs 




65,S3 

2.580 

m 

tv* 


67 




45 





66.63 

2V® 


; 


iv* 







70 

45 

I 3 /* 

45 



45 

1 7 /e 

IV* 

69,35 

2V* 


IV* 




70.10 

2.760 

IV* 

2 

_ 

71 




48 





71.44 

2 13 /« 




iv® 







75 

4S 

IV® 

48 



4B 

2 

1 7 /e 

74.61 

2 i5 /i* 


1 Vs 









77 




52 





76.20 

3 




2 






_ 

80 

52 

2 

52 



52 


2 

79,3S 

3V® 


2 




80.01 

XI50 

2 

2V* 


82 




56 









1 








€5 

—-i 

56 

2 1 /* 

56 


56 


*V* 

85,72 

3 Va 




2V* 

. 







88 




60 





SB, 90 

3 Vi 


2V* 









90 

60 


60 



60 








| 


90,17 

3.550 

2V* 

2Vl 

- ■ -—1 

94 




64 

















95 

64 

2Vl 

64 



64 


2Va 

95,25 

3 V* 




2 Vl 







100 

68 


68 

68 


68 



98,42 

3 7 /e 


3 Vi 


_ 


98,01 

3.890 2Vi 

- ■■ ■-.— 

*»/* 


105 

72 

3 V* 

72 

72 


72 


23/ 4 

104.7B 

4V® 




2V* 


106,17 

4.180 

5V* 

3 


110 

76 

3 

76 

76 


76 


3 

107,95 

4V* 


IV* 





J 

. ■ 



115 

116 

80 


BO 



80 



114,30 

4 Vi 




3 


115,06 

4.530 

3 

3 V* 





80 





117,48 

4§|i 


3 









120 

85 

3 V* 

84 


‘ 

85 


3V* 








123.19 

4.850 

3V* 

3 Vi 


130 

90 

i»/i 

B9 



90 


3 Vi 

127,00 

“5“ 


3 V* 




131,57 

5.180 

3 Vi 

——• 

3 V* 


135 

95 

3 3 /* 

94 



95 


3 V* 

136.52 1 

5 V® 


3 Vi 









145 

100 

4 

99 



100 


4 

146+05 

5V* 


3 V* 


» 1 


140,92 

£.550 

3 V* 

4 


ISO 

105 


104 



105 















155 

110 

4 1 /* 

10? 



110 


4Vi 

155,57 

6 Vs 


4 
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Mu'lDC EStft^HA.D 


RA 


<Jqq< nil* erstellung 


de^SSmerikcniMher, engllsther. norwegischer. frcniwischtr »nd Khwedischer M a 8e fiir 

%ch roubenschJiissel - grau unterlegte Mafic sind B«1eL!ma6e 
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INHALTSVERZEICHNIS 


Seite 


a :■ uani-Einslue -.£7 

Aifist&flt ■ - - ■ ■ ■ Ti 8, 41 

Aufsatzsciir&nh. 5 

Aufsteckknarre . . ,. 

Aulstetkrohre for Ringschltiesel ■ 17 

AusbeLdwerkieuge.37-39 

AussleHunflsschrank .... - 39 

[ p | Balterle-Werkzeuge .21 p 37 

— Befall gu no swerkieuge fCr 

EinsatzkflSten.27,29,32,34 

Bits. 49 

Bteehtehere 37 

Bio ckseb Kissel ...... r , - 14 

BMW-Spezlalwerkzduge.4® 

©brdelBer&t .. 40 

©rem sled erzan gen ------ - 21 


S Dekoralinns- und Verkauistafeln, 

Stflnder . . ■ 10, lfl-19, 37, 42 

Ooppetmaul&chl'U3&-e! . . 4-12, 44, 46 
Dfabtburste ........... 40 

DrehmementschiOssel ..... 44 

Dreh stifle. 10 

DreifcentEchaber.■ - 24 

Du rthscii lager.18,1& 


0 


Eln$atze. 27*33, 49-51 

EinsatzfcASt&n -■-*•■■ - - 27-33 

Elnscblelfer lur Ventlle .20 

Eleklrlker-Scbraubanzleher . . . 23, 24 
Eleklro-, Praflluftsctiraubef- 
Einsatzprogramfn - - . ■ - - 49-5T 

Eng 11 ac h e Hlmmer .40 

Ersatz rad-Kappe mil 
Werkzeug 10 r VW.4f 


0 


Feilen. 

Fig une n=$there ...... 

FlacbrnelQe! ....... 

Flachzangen. 

Fo rdson j Tt aktorentasche 
Fuhlei^attE&hren. 


. 43 

- 37 
18, 13 

36 

- 34 
. 40 


I G I Gahclschlussel 9-12. 43* 44- 48 

3 — 1 Gab el-R i ng sc blu s s<el.12-13 

■Geg anstutzvofrlc htuHB ...... £0 

Gelonksthlussel . - .. IT. IS 

Gewindofeilen . ,. 48 

Gnp-Zangen. 19 

Gu mm I hammer.39, 40 


0 


Hammer.- S** 40 

Halter lur Schraubendreber* 

Eins&tze.. 50 * 

Handbphrma&chine . ■ 40 

HAZET-Assistenl .7, a. 41 

HAZET-TauHst . 41 

Hetoeleiaen ... 

Herrenfahrer- 

warkzeugta$chen .... £3, 42, 46 

Hohlschabef . . , . ,.£4 


□ 


InbuseinsatzP ....... 29 
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Isolterte Scbraubenzieher 


aa r 49 

. 20 


39 

£4 


Selte 
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Karos serie-Werkieugo ..... 37-39 

iKlebsc blag-Hammer.39 

Kleingahelsdilussel ....... 10 

Ktel n- Rob ra bsch neider.40 

KnarransctiliisseJ .... 27,29,32, 34 

corner.1H. 19 

Kplbenrlngspannbander - - ■ - 20,43 
Kolbenrmgzangori ■ ■■■■■ 20, 43 
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Kraft&eHensch neider.36 
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Kreutmeiitel ... -.IE. p 
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|~n] Neoaotnahmen .. ♦ - 47-51 
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Seth skant-Einsatzk^a ten . - ■ ■ 27-33 
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SeFlen$thneider . . 

Spann border fur Komennnge . 20, 43 

Spezialschlfi&sei 
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Spezlalw&rfezeuge 
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[st] Starter- und BlockatblOsset . * . 14 
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SteckschlSsseE-Einsdtze ... 27-33 
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Tascben fur Herrenfahror - 

23, 42, 46 
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. . 23 
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BMW-Werkzeugsatze , 

42 r 45.46 

TourF&l-Radkappe. 

. . 41 

Traklorensata^ ...... 


Turfederzange - .. 


Umscfiatlknarren .... 27, 29, 32, 34 

Universal-Figurensehere ■ ■ 

. . . 37 
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.19 

Uniwer^al-Radabjieher - - - 

. . . £0 

Universal-Zangen. 
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. . . 20 
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. . 9. 44 
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... 39 
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Volkswagen-Spezielw^rkzeuge . 41-44 
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fw] Wasserpumpenrangen ..... 19 
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Stander.to, 12-19, 37, 42 

Werkbank .. 5 

Wdrkzeug- 

Ausrustungen . 21-23, 34-36, 41-42 

Werkieug-K&sten 5-6, 21-23, 34-35, 41-42 

Werkzeug-K offer. 5-6 

WerkzeugsStze . . 23,35,41,42,45.46 
Werkzeug-ScbrSnke ..... 3-5,39 
Werkzeunwagen _ _ 

HAZET-Assists nl . . - - ■ 7,8,41 
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Zangen. 19-21 

ZelLanprtifer ..... 
Ziindkerzenbursts . . 
Zundkereenprufer 
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Aile Rethto an Text, Bild und Aufmachtng vorbehalten. HAZET arbeitet steb an dcr Verbewerung ieinor Erz^gnbse. d«holb kinnen AbbUdungc- 
bi«- Angabtn nicht inmff der letltcn Ausfiittrung entspreehen und i>nd do her unvcrbmdiith. Angegebene Gewichte wur en o s jrcnc 
^rmiftelt und slod ebenfalls unverbfndllcb. 
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